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I migliori Negozi di apparecchi radio 
d'Italia sono stati recentemente provvisti 
di Impianto Radiofonico Ducati. In questi 
Negozi i clienti possono ottenere radio- 
audizioni perfette, senza disturbi. 


di&CuhAi 


...in questo negozio funziona un 
Impianto Radiofonico Ducati... 


DUCATI 


OPUSCOLI GRATIS A RICHIESTA CHIEDENDOLI ALLA 

SOCIETÀ SCIENTIFICA RADIO BREVETTI DUCATI 
CASELLA POSTALE 306 - BOLOGNA 






















COMPLESSO RADIOFONOGRAFICO 

“BEZZI RG 37 - CR7" 



B Perfetta riproduzione per tonalità e purezza 
Estrema semplicità nel cambio della puntina 


Durata dei dischi cinque volte la normale 


A u t o ce n t r a t u r a dell’àncora mobile 


Immutabilità delle caratteristiche nel tempo 


C. & E. BEZZI - MILANO 

VIA F. POGGI, 14 - TELEFONI 292-447 e 292-448 


























































































STRUMENTO UNIVERSALE 

DI ALTA PRECISIONE (brevettato) MOD. 463 





Strumento « G. G. Univer¬ 
sa! » a bobina mobile e 
magnete permanente. - 
Indice a coltello. - Dispo¬ 
sitivo di correzione a ze¬ 
ro. - Precisione 1%. - 1 mA 
fondo scala. - 1000Ohm V. 
Schunt originali e raddriz¬ 
zatore Westinghouse. - 
Lettura diretta di CC. CA. 
mA. Ohm. rnF. 


A chi si accinge ad impiantare un laboratorio per radioriparazioni, incombe un peso tutt' altro che 
lieve, perchè deve attrezzarsi con un buon assortimento di strumenti di misura: Un oscillatore con 
ohmetro e capacimetro, un provacircuiti, un provavalvoiè ed ancora, indispensabile, un oscillatore. 
Sono sei strumenti base. 

Poterli avere raggruppati in un sol complesso era, sino a pochi mesi fa, un sogno irrealizzabile; oc¬ 
correva che le dimensioni non fossero di ostacolo al facile trasporto; era necessario che non ne re 
sultassero gravi difficoltà d'uso; era indispensabile che il funzionamento desse tranquillità di esattezza. 


La G. 


UNI VERSAI. è riuscita nell'intento! — Riportiamo dati e caratteristiche: 


L'Analizzatore permette le misure di 
Tensione C.C. 0-1 - 5 - 10 - 50 - 100 


Tensione C.C. 0 - 1 
1000 Volta. 
Tensione C.A. 0 - 1 
1000 Volta. 
Corrente 0-1-10 


Corrente 0 - 1 - 10 - 50 - 100 - 250 - 500 mA. 
Resistenze sino a 1 MU (senza fare uso di ali¬ 
mentazioni separate). 

Capacità sino a 25 u.F (senza fare uso di ali¬ 
mentazioni separate). 

Tensione di uscita nei radio apparecchi. 
Isolamento e prova circuiti. 


L'Analizzatore Prova Valvole permette la misura¬ 
zione delle tensioni dei radio circuiti e delle 
correnti delle valvole in essi impiegate. 

Il Prova-Valvole alimentato direttamente in C.A. 
110 - 125 - 140 - 160 - 220 V permette : 

La misura di esaurimento di tutte le valvole. 
Il controllo di corto circuito. 

Il controllo di catodo. 

Il controllo di griglia. 

Il controllo di G. schermo, 
il controllo di placca. 

L'Oscillatore modulato alimentato in C.A.: 

N. 3 gamme 16-50 200-600 700-3000 m. mediante 
commutatore. Attenuatore esterno. 


Corredato di ogni accessorio e dettagliata istruzione 


Rivolgersi direttamente alla: 

G. G. UNIVERSAL - Via B. Galliari 4 - Torino - S.I.C.A.R. - Via Le Chiuse 33 - Torino 


Concessionari per: 

MILANO e PROV. - Emporium Radio - S. Spirito 5 - Milano. 
MODENA e PROV. - Ing. Riparbelli - Via Taglio 11 - Modena. 
REGGIO e PROV. - Ing. Riparbelli - Via Taglio 11 - Modena. 


















































































































































ANNO X 


NUMERO 4 



QUINDICINALE 
DI RADIOTECNICA 


28 FEBBRAIO 1938-XVI 


Abbonamenti: Italia, Impero, e Colonie, Annuo L. 30 - Semestrale L. 17, 
Per l’Estero, ri-spiettivamente L. 50 e L. 30 - Direzione e Amm. Via 
Malpighi, 12 - Milano - Tel. 24-433 - C. P. E. 225-438 - Conto cor¬ 
rente Postale 3/24-227. 


LA STAZIONE AD ONDE CORTE 

DELLA CITTA' DEL VATICANO 


Il 25 dicembre del 1937 con un gran¬ 
de concerto al quale hanno partecipato 
alcuni dei nostri maggiori artisti, è 
stata inaugurata la nuova stazione tra¬ 
smittente ad onde corte della città del 
Vaticano. 

L’installazione è stata completamente 
eseguita dalla Telefunken, e permette 
di stabilire, dalla città del Vaticano, il 
collegamento con tutti i paesi del 
mondo. 

Una osservazione particolare va ri¬ 
servata alle antenne che nonostante le 
gravi difficoltà imposte dallo spazio li¬ 
mitato, sono state installate perfetta¬ 
mente nei giardini del Vaticano. 

Questa nuova stazione è stata rea¬ 
lizzata con tutti i moderni accorgi¬ 
menti. 

Comprende sette stadi, ciascuno dei 
quali è contenuto in una cassetta me¬ 
tallica; in una delle fotografie che mo¬ 
striamo si vede la cassetta che con¬ 
tiene l’oscillatore pilota con controllo 
termostatico della frequenza generata 
da un cristallo piezoelettrico. 

La stazione trasmittente può funzio¬ 
nare su una qualsiasi delle gamme 
comprese tra i 15 ed i 60 metri, e ciò 
per poter ovviare agli inconvenienti 
delle varie condizioni atmosferiche e 
per avere la massima continuità di col- 
legamento. Il passaggio dalTuna all’al¬ 
tra gamma di trasmissione avviene con 
la massima rapidità, azionando, a mez¬ 
zo di comando a distanza il commuta¬ 
tore visibile in figura. Inoltre durante 
l’esercizio su una lunghezza d’onda si 
può predisporre l’onda sulla quale do¬ 
vrà continuare la trasmissione. 

La frequenza dell’oscillatore pilota 
viene mantenuta costante con l’appros¬ 
simazione di un decimillesimo per 
cento. 



Foto Telefunken - Henrich 


IN QUESTO NUMERO: c c Generatore di segnali U.C.i pag, 103. — Ricetrasmittente su 56 Me., pag. 105. — 
Cinema sonoro, pag. 108 — Cinema sonoro e grande amplificazione, pag. 109. — Strumenti di misura, pag. 111. — Oscillatore 
modulato a 2 valvole, pag. 112. — Tecnica dei Professionisti pag, 1*3, A.M. 149 - Amplificatore, pag. 117. — Per chi co- 

mincia, pag. 121. — Pratica e ementare, pag. 124. — Rassegna stampa tecnica, pag. 127. — Schemi industriali, pag. 129. — 
: Confidenze al radiofilo, pag. 130. 
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In un’altra cassetta schermata è con¬ 
tenuto lo stadio modulatore: la modu¬ 
lazione può essere fatta per tensione 
anodica o per tensione di griglia, a pia¬ 
cere. 

La stazione può fare esercizio in te¬ 
legrafia Morse, telegrafìa modulata, te¬ 
legrafia, trasmissione di immagini, ra¬ 
diodiffusione. 



In telegrafia Morse la potenza in an¬ 
tenna varia, a seconda dell’onde di 
esercizio, da 50 a 60 Kwatt; in telegra¬ 
fia modulata con modulazione per ten¬ 
sione anodica da 25 a 32 Kwatt, e con 


modulazione per tensione di griglia da 
15 a 17 Kwatt; in telefonia con modu¬ 
lazione anodica da 20 a 24 Kwatt e con 
modulazione di griglia da 12 a 15 Kw. 

Il complesso radiante è costituito da 
antenne direzionali per il servizio con 
il Sud-Centro-Nord America e con il 
Sud-Est Asia. Le antenne sono soste¬ 
nute da quattro piloni alti circa 70 me¬ 
tri, i quali servono anche a sostenere 
un’antenna per radiazione circolare sin¬ 
tonizzata; la sintonia viene variata 
dalla stazione per mezzo di comando a 
distanza. L’alimentazione dell’antenna 
per radiazione circolare viene fatta a 
mezzo di cavo Telefunken ad alta fre¬ 
quenza. 

Questa nuova stazione, che sostituisce 
la vecchia trasmittente da 12 Kwatt, è 
una delle più potenti stazioni di Euro¬ 
pa ed è senz’altro la più moderna. 


Nelle feto: 

1) Lo stadio pilota con oscillatore a 
cristallo e termostato. 

2) Lo stadio modulatore del trasmet¬ 
titore. 


JVwovo tubo 

a raggi catodici 

Il « tubo a raggi catodici », sconosciuto 
sino a qualche anno fa, va diventando 
sempre più di uso corrente per mezzo 
della Televisione che lo ha fatto cono¬ 
scere anche al grande pubblico. Ma, 
mentre la Televisione è ancora allo stato 
sperimentale, il tubo catodico può essere 
senza dubbio definito come uno stru¬ 
mento perfetto sotto ogni rapporto e si 
presta a molti usl e ad innumerevoli pos- 
stabilità pratiche. 

Un perfetto oscillografo catodico che 
può sicuramente appartenere alla classe 
di quelli! fabbricati in America, è quello 
che è stato ultimamente messo a punto 
dalla Radtophon. Questo modello che com¬ 
prende un tubo Du Moni Cathode Ray 
Tube è equipaggiato con un doppio am¬ 
plificatore e permette la stabilità di fun¬ 
zionamento indispensabile nelle misure 
di grande precisione. 



Via Bergamo.21-MI LAN O-Tel. 5V342'54 -543 
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u. c. 1. 

(veneratore (li segnali 
l»er onde ni Ira corte 

(specialmente adatto pei* 
principianti) 

- di S\ Campus 


quanto il condensatore possa es¬ 
sere di ottima costruzione. Il cir¬ 
cuito è semplicissimo e soltanto si 
dovrà badare al modo con cui 
verranno fatte le connessioni. Si 
procuri che tutto risulti simmetri¬ 
co, come nello schema elettrico, 
che le saldature siano più che ot¬ 
time... e non si badi troppo all’e¬ 
stetica. Tenendo presenti queste 
norme si realizzò il circuito po¬ 
nendo le valvole coassiali come 
nella fotografìa qui riportata. In 
tal modo si hanno i conduttori di¬ 
retti e senza inutili curve, ed ol¬ 
tre ad avere le connessioni più 
corte, compatibilmente con lo spa¬ 
zio, si hanno i fili tra loro per¬ 
pendicolari in modo da diminui¬ 
re e la capacità propria del cir¬ 
cuito e le induzioni dannose. 

Qualcuno potrà obbiettare che 
quantunque si siano usati tali 
espedienti non si è tenuto conto 
del materiale isolante usato. 

Diciamo quindi ancora una vol¬ 
ta che il circuito è per il princi¬ 
piante, il quale desidera solo ren¬ 
dersi conto del funzionamento e 
non baderà certamente a quale 
sia il rendimento. Ed è per que¬ 
sto che si è usata della buona 
ebanite e bachelite. Ad ogni mo- 
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-67 
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mente adatto per essere montato 
dal principiante. Il sistema in 
push-pull presenta, tanto in cir¬ 
cuito amplificatore quanto oscil¬ 
latore, innegabili vantaggi: tra i 
quali la facilità a scendere a lun¬ 
ghezze d’onda inferiori di quelle 


Osservando lo schema della fi¬ 
gura 1 vediamo che non esiste al¬ 
cuna capacità fìssa e ciò costitui¬ 
sce un vantaggio, poiché non si 
hanno così perdite, che sono da 
tenere in considerazione in que¬ 
ste frequenze elevatissime per 


Tempo fa è statp descritto in 
queste colonne un trasmettitore 
per O .C. con valvole in opposi¬ 
zione, e realizzato secondo il cir¬ 
cuito Mesny. Tale circuito si pre¬ 
sta molto bene a oscillare anche 
su frequenze superiori e trova lar¬ 
go impiego fra i dilettanti. Non 
abbiamo quindi nessuna pretesa 
di novità e solo lo vogliamo con¬ 
sigliare come pratico e special- 


consentite da una sola valvola, 
dato che le capacità interelettro- 
diche sono in serie; inoltre la sta¬ 
bilità è maggiore poiché il circui¬ 
to è equilibrato essendo costitui¬ 
to di parti simmetriche. 
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do a chi desiderasse tenere il cir¬ 
cuito per un continuo funziona¬ 
mento, per effettuare comunica¬ 
zioni ad una certa distanza, con¬ 
sigliamo di usare materiale mi¬ 
gliore, oppure far passare i con¬ 
duttori ad alta frequenza e le 
boccole delle bobine in passanti 
di « frequenta », e usare altresì 
zoccoli di tale materiale. 

Le valvole usate sono due eu¬ 
ropee della Telefunken tipo RE 
134, ma naturalmente potranno 
essere usate altre valvole, come 
per es. la B 406, B 409, ecc. 

Tali valvole non richiedono 
una eccessiva tensione anodica 
per entrare in oscillazione, e so¬ 
lo si dovrà tenere conto del loro 



stato di servizio, poiché se esse 
saranno fresche si potrà farle 
oscillare con tensioni molto bas¬ 
se; diversamente si dovrà spinge¬ 
re un po’ la tensione oltre quella 
segnata dalla casa. Ma in tutti i 
casi 250 volt di anodica baste¬ 
ranno. 

Il condensatore usato è un pic¬ 
colo verniero di circa 15 micromi¬ 
crofarad. Tale condensatore de¬ 
terminerà colla bobina di griglia 
il valore della frequenza genera¬ 
ta. La sua costruzione dovrà es¬ 
sere buona tanto meccanicamen¬ 


te, quanto nell’isolamento, badan¬ 
do che il contatto mobile dia si¬ 
curo affidamento. 

Le impedenze sono state co¬ 
struite in aria con filo grosso in 
modo che non si avesse a temere 
del loro isolamento: J, avrà 30 
spire spaziate avvolte su un sup¬ 
porto di 12 mm.; J, 8 spire spa¬ 
ziate avvolte sul medesimo sup¬ 
porto; tutte con filo smaltato da 1 
mm. Quella di placca verrà fissa¬ 
ta direttamente al bulloncino di 
presa centrale della self e al mor¬ 
setto in modo che il suo asse ri¬ 
sulti perpendicolare al piano oriz¬ 
zontale. Le altre due, e cioè quel¬ 
le di filamento, sono state fissate 
ortogonali fra di loro ma ciò solo 
per comodità di montaggio; però 
si osservi che una, e precisamen¬ 
te quella più vicina alla J,, è ad 
essa perpendicolare onde non si 
verifichino probabili accoppia¬ 
menti. 

Le J, sono saldate ai conduttori 
orizzontali di filamento e poi a 
due piccoli spezzoni di filo grosso 
fissati ai morsetti in modo da ave¬ 
re una certa rigidità. In quanto 
alla resistenza R il suo valore 
cambia a seconda delle valvole 
usate e della corrente anodica che 
si desidera avere. In genere 10 
mila ohm vanno bene, tuttavia 
conviene, possibilmente, provare 
altri valori. Essa verrà connessa 
al centro della bobina di griglia 
e al meno —(meno) con connes¬ 
sione la più corta possibile. 

Le bobine sono in numero di 
tre come si vede tanto nello sche¬ 
ma che nella fotografia. Quella di 
griglia ha 2 3 di spira del diame¬ 
tro interno di cm. 5 con presa 


centrale per la resistenza. Quella 
di placca una spira completa del 
diametro interno di cm. 5,5 con 
presa centrale per la tensione 
anodica. Quella di aereo 2/3 di 
spira del diametro interno di cm. 
7,5. Verranno costruite tutte con 
filo da 3 mm. 

Il diametro della self di aereo 
potrà variare a seconda dell’ac- 
coppiamento che occorre fare, te¬ 
nendo conto che essa influirà sul¬ 
la lunghezza d’onda. Dovrà essere 
variabile anche la distanza fra le 
due self di placca e griglia ed è 
appunto ciò che determinerà il 
grado di accoppiamento fra i due 
circuiti. Tale distanza si troverà 



sperimentalmente allungando o 
accorciando i gambi orizzontali 
della self di placca. Come si ve¬ 
de dalla fotografia le selfs sono 
munite di spine (noi abbiamo 
usato quelle di banana) per avere 
l’innesto nelle rispettive boccole, 
tranne quella di aereo che si è 
fissata a due morsetti, che servi¬ 
ranno, qualora si voglia trasmet¬ 
tere ad una certa distanza, per 
fissare il dipolo. Il tutto verrà 


RUDOLF KIESEWETTER 



' Excelsior Werk di Lipsia 

Analizzatore Provavalvole “KATHOMETER,, 
Prova valvole " KIESEWETTER « 

Ponte di misura PONTOBLITZ „ 

Milliamperometri - Microamperometri - Voltmetri 
Ohmetri, ecc. 

Rappresentanti generali : 
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montato su un telaietto a forma 
di U rovesciato, composto da una 
piastra superiore di ebanite, oriz¬ 
zontale, e da altre due di backe- 
lite fissate alla precedente. Dato 
il poco spazio disponibile consi¬ 
gliamo il seguente modo di mon¬ 
taggio. La piastra di ebanite sia 
dello spessore di circa 7 mm., i 
suoi lati siano di cm. 6,5 e 10; si 
operino i fori secondo la fìg. 2 
destinati alle boccole e ai morset¬ 
ti ed ai bulloncini per le prese 
centrali. Alla boccola di destra 
della bobina di griglia verrà fis¬ 
sato anche il condensatore varia¬ 
bile. Lateralmente alla piastra di 
ebanite verranno praticati due 
fori per lato perchè vi si possano 
impanare due bulloncini da mm. 
2,5; si tenga presente che tale 
operazione è resa probabile dalla 
natura stessa dell’ebanite e con¬ 
verrà servirsi di tale sistema per 
fissare le piastre laterali, abolen¬ 
do le squadrette che nel nostro 
caso sarebbe difficile sistemare, 
dato il poco spazio. 


Le piastre laterali avranno le 
stesse dimensioni di quella oriz¬ 
zontale ma lo spessore sarà di 3 
mm. Il foro per lo zoccolo verrà 
praticato secondo la fìg. 3. La 
morsettiera è di cm. 2 x Ì0. Due 
piccoli zoccoli di legno per mezzo 
di viti mordenti terranno uniti 
tra di loro il telaetto, la morset¬ 
tiera e la base di legno, la quale 
avrà cm. 17 x 23. 

Riteniamo che la fotografia pos¬ 
sa chiarire quanto siamo venuti 
finora esponendo. La potenza ge¬ 
nerata dall’U. C. 1 è molto limi¬ 
tata, oltreché dal tipo di valvole 
usate, anche dalle perdite che so¬ 
no, in trasformatori di energia la¬ 
voranti a tali altissime frequenze, 
enormi. Si deve tenere conto an¬ 
che che si irradia direttamente 
da un circuito autoeccitato e che 
quindi non si può avere a parità 
di energia assorbita lo stesso ren¬ 
dimento di un amplificatore. Tut¬ 
tavia si potranno con esso fare in¬ 
teressanti esperimenti anche di 
trasmissione ad una certa distan¬ 


za. A tale scopo sarà opportuno 
usare un dipolo composto da due 
tubi di rame o di ottone fissati ai 
morsetti, che is dipartano radial¬ 
mente dalle selfs. Si potranno 
usare, essendo leggeri, data le de¬ 
bole corrente, anche dei tubi di 
ottone che vengono usati per le 
tendine delle finestre, opportuna¬ 
mente allungati fino alle dimen¬ 
sioni necessarie, regolando l’ac¬ 
cordo con le parti rientranti. Tali 
tubicini hanno un diametro mas¬ 
simo di circa 6 o 7 mm. e lo spes¬ 
sore del lamierino è di alcuni de¬ 
cimi. 

Il funzionamento potrà essere 
controllato con un minuscolo tu¬ 
bicino al neon. Non è il caso di 
usare la sondo-spira poiché varie¬ 
rebbe la lunghezza d’onda deter¬ 
minando un probabile disinnesco 
delle oscillazioni. 

La U. C. 1 costituisce la pri¬ 
ma parte di un complesso; il cui 
complemento, il ricevitore, sarà 
descritto nel prossimo numero. 


RICETRASMITTENTE 

sui 5G Me 

con alimentatore 



L’apparecchio che mi accingo a descrivere fun¬ 
ziona sulla lunghezza d’onda di gran moda: cin¬ 
que metri, e comporta, come si può vedere nello 
schema, due valvole in alternata. Per il suo fun¬ 
zionamento si presta qualsiasi buon alimentatore 
che eroghi tensioni e correnti adatte per le val¬ 
vole che si usano. Ad ogni modo, illustrerò bre¬ 
vemente quello da me costruito e che adopero ap¬ 
punto per la alimentazione del ricetrasmettitore. 

Il materiale che ho impiegato è: 

una cassettina di legno, di cm. 27 x 14,5 x 7. 
un pannello di alluminio crudo, di cm. 27x15, 
avente lo spessore di quindici decimi di milli¬ 
metro. 

un condensatore variabile Geloso da 25 pF., 
isolato in frequenta. 

un condensatore fiisso Ducati da 100 pF. 



un condensatore fisso Ducati da 50 pF., mo¬ 
dello 101. 

un condensatore fisso Ducati da 5000 pF., tipo 
1401.8. 

un condensatore telefonico da 1 microF., 500 
volta. 

un condensatore elettrolitico Geloso da 10 
microF, 30 volta. 

una resistenza da 420 ohm, 1,5 watt, Geloso, 
una resistenza da 5000 ohm. 1 watt, Semper 
Idem. 
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una resistenza da 40.000 ohm, 1 watt, Semper 
Idem. 

un trasformatore di B. F. rapporto 1:3. 
un commutatore Geloso a quattro vie, due 
posizioni. 

uno zoccolo portavalvole tipo americano a 
cinque piedini, Ducati, in ipertrolitul; e uno 


calex, pure Negri, per Tasse del variabile, due 
colonnette Ducati di ipertrolitul per le impedenze 
di A. F. Inoltre per variare la potenza di uscita 
del microfono, applicata alla griglia della 41, un 
potenziometro Geloso da 1 megaohm, inserito nel 
secondario del trasformatore microfonico. 

In ricezione la 76 funziona come rivelatrice in. 



a sei piedini. 

un potenziometro LESA modello AF da 500 
mila ohm. 
una valvola 76. 
una valvola 41. 

Per isolare la parte ad alta frequenza, ho usato 
una tavoletta di mieanite (della Ditta Negri, di 
Milano) di rnm. 48 x 100 x 5, un cilindretto di mi- 
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super reazione e la 41 come B. F.; trasmettendo 
la prima oscilla, e la seconda modula i segnali pro¬ 
venienti dal microfono. 

La distanza relativamente notevole alla quale 
si possono captare i segnali di questa trasmit¬ 
tente, con un analogo apparecchio funzionante da 
ricevitore, non dipende dalia potenza dell’emet- 
titore, bensì dalla grandissima sensibilità deri¬ 
vante dalla super reazione. 

La modulazione ottenibile è veramente ottima. 
Nel caso in cui si adoperi un microfono duro, è 
consigliabile uno stadio preamplificatore che pre¬ 
ceda la modulatrice 41. Al contrario, adoperando 
una capsula a polvere di carbone o un microfono 
sensibile, come il CABI tipo REISS, la 41 è più 
che sufficiente. 

La costruzione non richiede particolari accor¬ 
gimenti, tranne — ma anche questa non è diffi¬ 
cile — che per la parte ad alta frequenza 

Come si osserva nelle fotografìe, la bobina (com¬ 
posta di sette spire di filo di rame da 2 mm., 
aventi il diametro di 24 mm.; intervallo di 2 mm. 
fra le singole spire) è saldata direttamente al va¬ 
riabile, per una estremità; T altro capo è fissato in 
un foro normale all’asse della colonnetta di una 
impedenza. 

Le impedenze hanno 26 spire di filo smaltato 
da 0,3 mm; ogni spira è spaziata dall’altra di un 
diametro del filo. 

Si noterà che per abbassare la tensione dì placca 
della 76 in ricezione, vi è un condensatore da un 
microfarad in parallelo ad una resistenza da 40 
mila ohm. 

Non occorre avere cure speciali per il commuta¬ 
tore: infatti in esso non circola alta frequenza. 

Onde evitare instabilità nel funzionamento, si 
colleghi a massa la custodia del trasformatore in- 
tervaivolare. 

L’apparecchio non necessita di messa a punto; 
applicate le tensioni occorrenti, e manovrando il 
potenziometro che comanda la super reazione, si 
udrà Tinnesco di questa. 
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AEREO 

Come aereo è consigliabile il Hertz verticale: 
la sua lunghezza corrisponde alla metà della lun¬ 
ghezza d’onda. La presa va fatta a qualche milli¬ 
metro in più o in meno di un settimo della lun¬ 
ghezza del filo, a partire dal centro dell’aereo. 


due impedenze di bassa frequenza, per filtro; 
30 henry, 40 mA. 

un blocco di condensatori telefonici: 2, 2, 2, 
05, 05, microF., isolamento a 750 volta, 
una resistenza da 2000 ohm. 
una resistenza da 20.000 ohm. 



La linea di alimentazione non ha lunghezza de¬ 
terminata; però un terzo di essa ha da essere per¬ 
pendicolare all’aereo e sono da evitare deviazioni 
eccessive dalla linea retta. 

Gli isolatori dell’antenna, data la altissima fre¬ 
quenza di cui si fa uso, devono essere numerosi e 


una resistenza a presa centrale da 50 ohm, Ge¬ 
loso CV 50. 
una valvola 80. 

Collegando l’alimentazione al ricetrasmittente, 
il voltmetro sull’alta tensione indica 266 volta. 
Quali strumenti di misura costantemente colle¬ 




di ottima qualità: io ho adoperato isolatori in 
quarzo pyrex, della MIVA di Acqui. 

ALIMENTATORE 

L’alimentatore non si scosta per nulla dal clas¬ 
sico tipo. 

Noto però che io lo ho costruito usando in parte 
vecchio materiale, e precisamente un blocco di 
condensatori e due impedenze di B. F., oltre al 
telaio sul quale questi erano fìssati. Si tratta della 
parte alimentatrice di una vecchia super R. C. A., 
della quale si era bruciato Li trasformatore. 

I componenti e le loro caratteristiche sono: 
un trasformatore di alimentazione Rapetti, 
con primario universale, e pure universale il 
secondario a bassa tensione e cioè: 2,5, 4, 6,3 
volta. Il secondario ad alta tensione produce 
330 volta con 50 in A. 


gati, per poter osservare di continuo l’andamento 
dei due apparecchi, ho messo: 

un voltmetro per c. c., scala 0/400 volta, 
un milliamperometro per c. c., scala 0/100 
mA., in serie sul positivo dell’alta tensione 
per indicare il consumo, e cioè normalmente 
65 mA., 

un milliamperometro 0/10 mA., per il con¬ 
trollo della osculatrice. 

A buon vederci, anzi a buon sentirci sui 56! 

Afflo JF rucearoti 

1-1 LE 

(fotografile dell’autore) 


Abbattutevi? diffondete 

-: — _ _ l’antenna 
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IìO studio dell’acustica di Una saia 

di proiezioni cinematoj^rafìclic : - — ~ ~' ■ ■ - = 


Esaminiamo ora brevemente i mate¬ 
riali assorbenti prodotti in Italia e che 
rispondono perfettamente a tutte le esi¬ 
genze della tecnica e della pratica ap¬ 
plicazione. 

A scanso di equivoci premetto che 
verranno citati i prodotti fabbricati dal¬ 
le Case che mi hanno cortesemente in¬ 
viato documentazioni e dati tecnici re¬ 
lativi; in altri termini voglio dire che 


mi limiterò a citare solo quei prodotti 
che conosco e che ritengo scientifica- 
mente studiati e realizzati. 

Il materiale Eraclid, che è già stato 
più volte ricordato nel mio studio, cor¬ 
risponde air« Absorbex » tipo A, B, e 
C. (Vedi tabella pubblicata nel nume¬ 
ro precedente). 

Il materiale Populit è un correttore 
acustico di elevato potere assorbente. 
Viene fornito in lastre che si metto¬ 
no in opera con grande facilità e co¬ 
lorate a spruzzo, assumono l’aspetto 
di pregevoli drappeggi ininfiammabili, 
imputrescibili, antisettici, anticonden- 
santi, lavabili, leggeri, chiodabili ed 
economici. 

A proposito delle correzioni acusti¬ 
che fatte con i materiali Vetroflex i 


vantaggi che si realizzano sene i se¬ 
guenti: 

1) Assorbimenti non selettivi, cioè 
lo spettro delle frequenze emesse ri¬ 
mane non distorto, il che vuol dire in 
altri termini, che non si viene ad alte¬ 
rare l’equilibrio estetico dei suoni e 
delle voci emesse. 

2) Forti assorbimenti (le esperien¬ 
ze del Prof. Bavies, autorità indiscus¬ 


sa in acustica, titolare del gabinetto 
di fisica del « National Physical Labo- 
ratory di Teddington Londra)), ne fan¬ 
no fede). 

3) Il sistema di correzione acusti¬ 
ca con feltri « Vetroflex » e placche dì 
stucco speciali forate, si risolve in una 
felice decorazione architettonica e ciò 
perchè si possono sagomare le placche 
nelle più svariate forme. 

La ragione per cui si è parlato mag¬ 
giormente di questo materiale, è do¬ 
vuto al fatto che la sua Casa produt¬ 
trice si è particolarmente affermata in 
Italia nella realizzazione degli « Studi 
di Cinecittà » della sala di' trasmissio¬ 
ne dell’E.I.A.R. di Torino, della Sala di 
Visione della direzione generale della 
Cinematografia al Ministero della Cul¬ 


tura Popolare ed infine della sala del 
Cinema delia Mostra Internazionale Ci¬ 
nematografica di Venezia. 

La fig. 1 rappresenta infatti questa 
magnifica realizzazione dovuta al pro¬ 
getto dell’architetto Luigi Quagliata di. 
Roma. 

Come si vede anche da noi non man¬ 
cano ora persone ed industriali capaci 
di realizzare sale acusticamente per¬ 
fette e materiali equivalenti se non su¬ 
periori a quelli prodotti altrove. Anche 
in questo campo dunque l’Italia può 
fare da se. 

Rimane però ancora una cosa da si¬ 
stemare, e cioè quella concernente la 
creazione di un appesito istituto che 
comunichi al pubblico ciati ufficiali ed. 
obbiettivi. 

Un industriale mi scrive a proposito 
queste testuali parole: 

« Ci auguriamo che presto sorga un 
Istituto del genere, al quale tutte le 
Ditte serie aderirebbero volontieri ». 

Perchè dunque questi signori indu¬ 
striali non si mettono d’accordo una 
buona volta? Ciò tornerebbe non solo 
a vantaggio loro, ma anche a vantag¬ 
gio dei proprietari delle sale e del pub¬ 
blico che le frequenta. 

Conclusione 

Con ciò non rimane altro da espor¬ 
re a proposito della correzione acusti¬ 
ca delle saie che possa riguardare i let¬ 
tori della Rivista. 

Il mio scopo non era quello di dare 
una raccolta di ricette permettente al 
tecnico di riuscire a colpo sicuro ed 
in ogni caso a realizzare una saia acu¬ 
sticamente perfetta, ma di attirare la 
attenzione sulle diverse particolarità 
del problema e di dosare con un cri¬ 
terio relativamente esatto i principi, 
fondamentali che devono costituire la 
base di uno studio razionale. 

V. E. (liassalii 


mi confittilo fon f/nr#fo nnnifi’o. l'in- 
toressaatte /filtrazioni* cito V. MI. tiiasm 
nani ha fatto sa /l'acustica di una sala 
di proiezioni einematograficUe : /»•« 
gnatcho tt a moro »* ip re n do re in o a 
parlare dell- argomeatto oon altro au¬ 
tor o a gatti monto noto o competente 
noi ramo. i*or intanto ripa* e tali amo 
lo lozioni ? che stilla grande amplifica¬ 
zione del Cine Sonoro il collega Vali- 
garls ha iniziato ita tempo con gitolm 
l'acanto che i nostri tettoia gli hanno 
riconosciato. 



foto Giacorru Ili - Venezia 
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CIIKIHA SOAOHO 
e GB A IDE All l'LI IKA/JOU; 


Dopo aver esaminate le carat¬ 
teristiche essenziali dei compo¬ 
nenti di un amplificatore per ci¬ 
nematografia, resta qualche cosa 
da dire ancora sui trasformatori 
di B. F. 

Ricordiamo che stiamo conside¬ 
rando un complesso destinato a 
locali non acusticamente perfetti 
e che deve quindi essere curato 
particolarmente per la resa delle 
frequenze elevate, e, in molti ca¬ 
si, artificialmente limitato nella 
parte bassa della gamma. 

I trasformatori destinati all’ac¬ 
coppiamento intervalvolare o di 
uscita devono rispondere alle 
stesse esigenze e tener conto del¬ 
le stesse necessità. 

Non crediamo più il caso di fa¬ 
re qui una trattazione particola¬ 
re del trasformatore di B. F. e 
del suo funzionamento, perchè 
tale argomento è già stato ampia¬ 
mente discusso su queste pagine. 

Ci limitiamo a segnalare: l’im¬ 
portanza della scelta del materia¬ 
le fonomagnetico che costituisce 
il nucleo, la scelta del rapporto 
di trasformazione e delle dimen¬ 
sioni del nucleo stesso, e l’accu¬ 
ratezza della costruzione. 

Si sa che le perdite nel fono 
aumentano con la frequenza tra¬ 
smessa per due cause diverse: 
correnti parassite e perdite per 
isteresi. 

La proporzionalità è di grado 
superiore al primo. 

Le prime si riducono con la 
laminazione del pacco e le secon¬ 
de con la scelta di materiali aven¬ 
ti cicli di isteresi di piccola area. 

Per tutti e due gli elementi 
occorre tener presente sempre il 
volume di fono interessato dal 
campo alternato, poiché anche 
questo entra in gioco nello stesso 
senso. 

Appare evidente quindi l’uti¬ 
lità che si riscontra di non ricor¬ 
rere a nuclei di volume eccessi¬ 
vo per non portare a valori trop¬ 
po forti le perdite considerate. 

Anche le distorsioni di forma 
dovute ai fenomeni di isteresi 
possono assumere valori impor¬ 
tanti particolarmente quando le 
induzioni raggiunte sono note¬ 
voli. 


di JM. Culigavis 

Per contro occorre ricordare 
che per ottenere valori appro¬ 
priati di induttanza negli avvolgi¬ 
menti e limitare le induttanze di¬ 
sperse, è necessario avere nuclei 
a bassa riluttanza. 

Non potendo raggiungere que¬ 
sto risultato con sezioni elevate 
di ferro, è necessario usare mate¬ 
riali molto permeabili. 

Nei buoni trasformatori si usa¬ 
no infatti nuclei in leghe di ferro- 
nichel che hanno alta permeabili¬ 
tà iniziale e ciclo d’isteresi molto 
ristretto. 

Non pretendiamo che quanto 
abbiamo detto sui materiali fer¬ 
romagnetici possa servire di guida 
senz’altro nella scelta e nello stu¬ 
dio di un trasformatore, ma spe¬ 
riamo che basti a ricordare le dif¬ 
ficoltà esistenti in tale campo per 
portare sulla giusta via quanti 
vogliono accingersi alla costruzio¬ 
ne dei loro trasformatori di B.F. 

Per il rapporto di trasforma¬ 
zione le cose si presentano sotto 
un aspetto non meno semplice. 

Il primario di un trasformatore 
presenta ai suoi estremi una im¬ 
pedenza che è sempre uguale a 
quella sulla quale è chiuso il se¬ 
condario moltiplicata per il qua¬ 
drato del rapporto di trasforma¬ 
zione (trascurando le perdite in 
genere). 

Tale impedenza, che chiamere¬ 
mo primaria, è appunto quella 
che interessa agli effetti del fun¬ 
zionamento della valvola che de- 


Supporto t.i cerami, 
ca Frequenta per 
bobineO.C. inter cam* 
biabili su zoccolo 
europeo a 5 piedini. 
Solo con supporti ad 
altissimo isolamento 
ed a minima perdita 
ci può ottenere otti . 
mi valori del fattore 
di bontà delle bobine 
specie nei campi éi 
O. C. 

Lire 28 .- 

SCONTO AI RIVENDITORI 

S. A. Dott. MOTTOLA & C. 

MILANO Via Priv. Raimondi, 9 


ve alimentare il trasformatore 
stesso, poiché si sa che l’amplifi- 
cazione di una valvola è propor¬ 
zionale, attraverso la nota legge 
Z 


Z -\- 5 

alla impedenza Z presentata dal- 
l’utilizzatore sul suo circuito ano¬ 
dico. 

Tutte le variazioni di tale im¬ 
pedenza sono perciò ripercosse 
sul fattore di amplificazione dello 
stadio. 

E’ evidente quindi l’opportunità 
di fare in modo che questa im¬ 
pedenza sia quanto è possibile 
costante al variare della frequen¬ 
za trasmessa. 

Nel caso di un trasformatore 
intervalvolare, la cosa non è dif¬ 
fìcile da questo punto di vista, 
perchè il carico secondario è rap¬ 
presentato dal circuito di griglia 
della valvola seguente e quindi 
poco variabile. 

Nel caso di un trasformatore 
d’uscita, che deve trasmettere e- 
nergia alla bobina mobile di un 
dinamico, le cose cambiano mol¬ 
tissimo e in modo assai più preoc¬ 
cupante. 

Tornando per ora al caso del 
trasformatore intervalvolare, dob¬ 



biamo però osservare una cosa: 
quando lo stadio pilotato è del 
tipo che richiede energia nel suo 
circuito d’entrata, (AB o B) il 
carico presentato dal circuito di 
griglia diventa di carattere ohmi¬ 
co e variabile col segnale. 

Per essere più esatti, tale fe¬ 
nomeno acquista maggior impor¬ 
tanza nel caso del sistema AB, 
poiché in questo esiste un se¬ 
gnale limite al disotto del quale 
il carico è praticamente infinito 
e di carattere capacitivo, al di¬ 
sopra di questo limite il carico 
diventa improvvisamente ohmico 
e di valori finiti: la valvola pi¬ 
lota deve fornire potenza. 

Di qui la variabilità più forte 
del carico riportato sulla placca 
della pilota. Tale inconveniente 
si può ridurre facendo in modo 
che la valvola lavori sempre con 
impedenze molto alte così da re- 



V* grandezza naturale 
ZN- 21805 
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stare nel campo in cui le varia¬ 
zioni sono meno sentite (fìg. 1). 

Ma queste condizioni sono pe¬ 
ricolose per le distorsioni alle 
quali si può andare incontro, do¬ 
vute al fatto che in queste con¬ 
dizioni la valvola ha un campo 
molto limitato di amplificazione 
lineare. 

Occorrerebbero valvole pilota 
di grande potenza, sfruttate poi 
in un campo limitatissimo. 

Anche in questo caso perciò la 
scelta deve essere fatta con pre¬ 
cisione e in base a tutte le con¬ 
siderazioni esposte. 

Nei casi pratici, l’esperienza ha 
dimostrato che per amplificatori 
di classe AB di media potenza, 
le condizioni migliori si raggiun¬ 
gono mediamente con trasforma¬ 
tori aventi alle due sezioni secon¬ 
darie un numero di spire molto 
prossimo a quelle del primario. 

L’accuratezza costruttiva dev^ 
essere rivolta particolarmente alla 
spaziatura degli avvolgimenti 
(isolamento tra gli strati) per li¬ 
mitare la capacità ripartita e alla 
precisione del numero di spire 
per la simmetria delle tensioni 
secondarie. 

Il diametro del filo deve essere 
dimensionato in modo da garan¬ 
tire una caduta di tensione tra¬ 
scurabile nelle punte di segnale 
che, entrando nei potenziali po¬ 
sitivi di griglia, fanno passare cor¬ 
rente al secondario. 

In pratica si può ritenere buo¬ 
no, sempre per amplificatori di 
media potenza, il filo compreso 
fra i 12/100 e 15/100 di diametro. 

Riteniamo più opportuno ri¬ 
mandare l’esame del trasforma¬ 
tore di uscita perchè troppo le¬ 
gato al funzionamento dell’alto¬ 
parlante. 

Quando sarà trattato questo, 
sarà più semplice comprendere 
il funzionamento del relativo tra¬ 
sformatore. 

Amplificatori pei* grandi 
locali 

Nel caso di locali di maggior 


importanza le cose si presentano 
sotto un altro punto di vista. 

Il progetto di un locale di pri¬ 
mo ordine comprende lo studio 
della sala dal punto di vista acu¬ 
stico per la riduzione delle rifles¬ 
sioni, delle code sonore e delle 
risonanze caratteristiche. 

In queste condizioni di locale 
la resa dell’amplificatore in sala 
è completamente modificata ri¬ 
spetto alle condizioni che sono 
state discusse in precedenza cd è 
perciò necessario tenere conto di 
altre necessità. 

Dal momento che, per le modi¬ 
ficate condizioni deH’ambìente, le 
frequenze più basse non distur¬ 
bano più la percettibilità della pa¬ 
rola, è utile riprodurle interamen¬ 
te per ridare alla riproduzione 
tutta la naturalezza possibile. 

Il complesso elettroacustico de¬ 
ve perciò essere studiato secondo 
questi principi e curato per il 
raggiungimento dello scopo so¬ 
pracitato. 

Quanto è stato detto in prece¬ 
denza può ancora servire come 
guida purché applicato coi nuovi 
criteri. 

Per migliorare ancora le con¬ 
dizioni acustiche del complesso si 
ricorre attualmente ad amplifica¬ 
tori del tipo detto « a canali mul¬ 
tipli ». 

In questi tipi di amplificatori 
il principio è sempre lo stesso 
per quanto i sistemi di realizza¬ 
zione siano diversi. 

Poiché gli altoparlanti sono in 
coedizioni eccezionalmente diffi¬ 
cili per la riproduzione uniforme 
di tutta la gamma sonora, e, per 
di più, le condizioni e le caratte¬ 
ristiche di radiazione cambiano 
enormemente con la frequenza, 
si suddivide il sistema radiante 
in due o tre gruppi di altopar¬ 
lanti aventi caratteristiche diver¬ 
se e alimentati con frequenze di¬ 
verse tali da essere particolar¬ 
mente adatte agli altoparlanti 
stessi. 


La disposizione e la distribu¬ 
zione dei vari gruppi e la dosa¬ 
tura delle intensità relative com¬ 
pletano i risultati ottenuti e per¬ 
mettono una resa acustica effet¬ 
tivamente molto buona. 



In alcuni tipi di amplificatori la 
separazione delle varie frequen¬ 
ze è ottenuta dopo lo stadio d’u¬ 
scita deH’amplificatore a mezzo di 
filtri elettrici che inviano ai vari 
altoparlanti dei gruppi di fre¬ 
quenze adatte. 

Altri sistemi ricorrono invece 
ad amplificatori separati, alimen¬ 
tati da un unico preamplificatore 
ed alimentanti i vari gruppi ra¬ 
dianti. 

Nel primo caso l’unico ampli¬ 



ficatore deve avere una resa ot¬ 
tima in tutto il campo di fre¬ 
quenza, mentre nel secondo caso 
i vari amplificatori separati han¬ 
no caratteritsiche tali da favorire 
la resa delle frequenze che de¬ 
vono essere particolarmente am¬ 
plificate. 

Nella fìg. 2 è schematizzato il 
primo sistema, e nella 3 il se¬ 
condo. 

Nello studio degli altoparlantj 
vedremo più da vicino le carat¬ 
teristiche del sistema radiante. 


7 vntyUoAi appacucUi Radia 







'frumenti 

misturi 


Dispositivi dfi lettura ed 
errori. 

Al fine di ottenere la lettura diretta 
in uno strumento ci necessita: un in¬ 
dice , una scala, talvolta uno specchio. 

Come precedentemente detto, l’indi¬ 
ce generalmente è in alluminio ed e 
fisso alla bobina od equipaggio mobile. 
Può essere a freccia , a filo, a coltello . 

Gli strumenti industriali necessitanti 
più di robustezza che non di precisio¬ 
ne, adottano l’indice a freccia; lettura 
più precisa la si ottiene con quello a 
filo; ottima con quello a coltello, spe¬ 
cie' se accompagnato da una scala a 
specchio. 

Nel rilevare il valore indicato dal¬ 
l’indice sulla scala, si possono commet¬ 
tere due specie di errori: quelli di pa¬ 
rallasse e quelli di apprezzamento. I 
primi sono dovuti al fatto che Vindice 
dello strumento si muove sopra la 
scala e dista da questa di alcuni mil¬ 
limetri. In tal caso la lettura la si ot¬ 
terrà esatta allorquando il raggio vi¬ 
suale sia perfettamente normale alla 
scala; al fine di semplificarne la let¬ 
tura ed eliminare il detto errore di 
paralasse, fìsso alla scala, negli stru¬ 
menti di alta precisione, vi è un sottile 
arco di specchio: il raggio visuale sarà 
normale alla scala quando Vindice co¬ 
prirà la sua imagine riflessa sullo spec¬ 
chio medesimo. Pure il solo indice a 
coltello elimina di molto l’errore di 
parallasse: la lettura sarà esatta quan¬ 
do ne rimarrà visibile il solo profilo. 

L’errore di apprezzamento è dovuto 
alla valutazione della frazione di divi¬ 
sione indicata dall’indice. Tale errore 
sarà direttamente proporzionale allo 
spessore dell’indice ed inversamente al 
maggior numero di suddivisioni della 
scala. Da qui resta evidente che gli 
indici a freccia, data la loro punta tut- 
t’altro che sottile, danno motivo a forti 
errori di apprezzamento. Ma come già 
detto, tali indici sono usati per scopi 
industriali ove un errore del 2 — 5 % 
è pressoché trascurabile ed utile invece 
ne è la robustezza e la facile visibilità 
a distanza. 

Massima importanza sulla lettura è 
naturalmente data dalla scala: è que¬ 
sta suddivisa da un determinato nu¬ 
mero di divisioni sottomultiple del 
mssimo valore: del valore di fondo 
scala. La scala deve essere chiara, ni¬ 
tida, con graduazioni permettenti fa¬ 
cile e rapida Vettura. Maggiore è la 
sensibilità dello strumento, maggiori 
dovranno essere le suddivisioni: as¬ 
surdo sarebbe però avere una scala 
permettente la lettura con precisione 
dell’l %, quando lo strumento non rag¬ 


giungesse quella del 5 %. 

La lunghezza della scala ha molta 
importanza sulla precisione di lettura: 
maggiore sarà lo spostamento angolare 
complessivo dell’indice, maggiori risul¬ 
teranno le suddivisioni. La deviazione 
dell’indice negli strumenti di nostro 
normale uso varia dai 75 agli 85 gradi. 

Le suddivisioni della scala possono 
o no essere uniformi secondo il tipo 
dello strumento. La disuniformità del¬ 
le divisioni deriva dalla necessità di 
conservare ad ogni intervallo lo stesso 
valore della grandezza da misurare. Si 
chiama costante c dello strumento il 
valore di una divisione della scala, os¬ 
sia il numero di Ampère, Volta, Ohm, 
ecc. corrispondenti ad una divisione 
della scala. Si chiama portala massima 
di uno strumento il valore massimo 
della grandezza che esso può misurare: 
se la scala comprende n divisioni ed il 
valore della costante è c, la portata 
massima sarà evidentemente data da nc. 

Voltmetri e«i amperometri. 

Prima di passare all’esame dei sin¬ 
goli strumenti indicatori è necessario 
avere ben presente la basiliare legge 
di Ohm: 

L’intensità di corrente (espressa in 
ampère — I) che passa attraverso un 
circuito è eguale alla forza elettro-mo¬ 
trice (espressa in volta = E) divisa per 
la resistenza del circuito (espressa in 
ohm = R): 

E 

I =- 

R 

Vale a dire che l’intensità di corrente 
in un circuito è direttamente propor¬ 
zionale alla F. E. M. ed inversamente 
proporzionale alla resistenza. 

Dalla precedente formula si ricavano 
le due seguenti: 

E 

E = I X R R = - 

I 


Desiderando conoscere il valore di 
uno dei tre elementi quando si cono¬ 
scono gli altri due, basterà sopprimere 


LE- 

"t” 
i V 

i 

"t 

l\kr' 

(A)r 

@ : 

5. 

le lettere corrispondenti al valore sco- 

nosciuto sulle formule; il 

rimanente 

della formula 

ci indicherà 

l’operazione 

da compiere. 

Così avremo: 



E 

E 

E - R X I 

R = - 

I = - 


I R 


Il voltmetri e gli amperometri pos¬ 
sono essere trattati contemporanea¬ 
mente: tutti i voltmetri, ad eccezione 



degli elettrostatici, non seno altro che 
amperometri messi in serie con resi¬ 
stenze addizionali. 

Osserviamo la fig. 10. 
in cui r è la resistenza interna del¬ 
l’amperometro, r’ il valore della resi¬ 
stenza addizionale. Resta evidente che 
V = I (r + r’) 

ponendo: 

(r -fi r‘) = R 

avremo: 

V - IR 

si deduce da ciò che per ottenere il 
valore V dell’amperometro A sarà suf- 
fìcente moltiplicare per R l’indicazione 
dell’amperometro A. 



L’amperometro deve essere inserito 
in serie nel circuito di cui si vuole mi¬ 
surare la corrente I il voltmetro, al 
contrario, lo si inserisce in parallelo 
(fig g- 11 e 12). 

(continua) 
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Cótlai&wzi&nz d&i tettati 


Oscillatore modulato a due valvole 

(compresa la rettificatrice) con alimenta- 
/ione integrale in corrente alternata. 

Giacinto L/ozzit 



L’interesse giustamente destato dagli 
oscillatori anche fra i dilettanti mi ha 
indotto a descrivere un esemplare di 
questi strumenti, di sicura realizza¬ 
zione, basso costo e, dato le sue piccole 
dimensioni, di facile trasporto. 


alternata. La corrente è poi filtrata per 
mezzo di due elettrolitici (Geloso Mi¬ 
cron) e di due resistenze (da 2000 ohm 
4 watt) e (10000 ohm 3 watt) e di una 
terza resistenza (10000 ohm 3 watt) in 
parallelo all’alimentazione per stabi- 


ben visibile dalle fotografie è suddiviso 
internamente in due sezioni aventi en¬ 
trambe un sottopannello per i collega- 
menti e gli organi di poco spazio. 

Una di queste sezioni racchiude la par¬ 
te alimentatrice formata da un trasfor- 



Benchè non si tratti di un genera¬ 
tore campione con calibratura del se¬ 
gnale di uscita, l’apparecchio è della 
massima utilità per il piccolo e medio 


riparatore, il dilettante introdotto e 
nulla lascia a desiderare in quanto a 
stabilità e intensità del segnale. 

L’alimentazione è totalmente in al¬ 
ternata. Il solito trasformatore di ali¬ 
mentazione con primario a 120-125- 
145-160-220 v. permette di utilizzare lo 
strumento ovunque e con differenze 
lievi sulle varie tensioni alternate di 
entrata e tali da non pregiudicarne il 
buon funzionamento. Segue un doppio 
diodo tipo 80 che provvede al raddriz¬ 
zamento di entrambe le semionde della 


lizzare la tensione. 

Al fine di ridurre le cause di inco¬ 
stanza ho usato una valvola 2A7 che 
ha sulla 6A7 il privilegio di una iner¬ 


zia catodica maggiore, di conseguenza 
meno sensibile alle variazioni di alter¬ 
nata e che disimpegna le funzioni di 
generatrice di oscillazioni A.F. (sezione 
pentodica) e di un segnale modulatore 
avente frequenza 400 cicli (sezione 
triodica) e accoppiata elettronicamente 
come nei soliti circuiti supereterodina. 
Dopo queste brevi premesse passo sen¬ 
z’altro ad enunciare i componenti e i 
dati costruttivi. 

Lo chassis è in alluminio ed ha le 
dimensioni di cm, 27 x 18 x 9; come è 


malore di alimentazione (Geloso 5501), 
dalla valvola 80, dai due filtri (Geloso 
Micron) e dalle resistenze; nell’ altra 
prendono posto i componenti dell’oscil- 
latcre vero e proprio. 

L’attenuatore è costituito da un poten¬ 
ziometro a grafite da 3000 ohm e il 
condensatore variabile è il 405-1 Du¬ 
cati; l’interruttore sul circuito di plac¬ 
ca della modulatrice permette di usare 
l’apparecchio per la sola generazione 
di oscillazioni A.F., ciò è molto utile 
per controllare la sezione oscillatrice 
di un ricevitore. Il valere degli altri 
componenti si rileva dallo schema elet¬ 
trico e la disposizione risulta evidente 
dalle fotografie, per quanto la stessa 
non sia tassativa; è possibile anzi va¬ 
riare leggermente la posizione dei com¬ 
ponenti senza timore di incappare in 
un insuccesso. 

L’oscillatore copre cinque gamme 
d’onda così divise: 

1) gamma da 12 a 37 metri 

2) » » 35 a 125 » 

3) » » 120 a 380 » 

4) » » 350 a 1200 » 

5) » » 1100 a 3000 » 

Uapparecchio soddisfa pienamente le 
richieste del dilettante e del riparatore , 
ci congratuliamo vivamente col nostro 
lettore per la sua realizzazione ottenuta 
con criteri originali e pratici coi quali 
è riuscito a risolvere egregiamente il 
problema del piccolo e pratico genera¬ 
tore di segnali che oggi giorno si dimo¬ 
stra tanto necessario al radioriparatore. 
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Tecnica 

dei Professionisti 


L’accoppiamento d'aereo 

(Studio dei vari circuiti) 


(Cont. e fine, vedi N. 3) 

V - Ai* copi» iati lento per mutua 
iudimone. 

In questo caso, figura 6 a, l’amplificazione può es¬ 
sere calcolata più facilmente sostituendo al trasforma¬ 
tore il suo circuito equivalente. E’ noto che il trasfor¬ 
matore della figura 7 a può essere sostituito dallo sche¬ 
ma di figura 7 b : L p r 1? L,, r„ indicano l’induttanza 
e la resistenza ohmica del primario e del secondario 


subito la tensione applicata alla griglia: 

- i io L - M o) ' j (o L 
e* ek- = e a 
S r Lk o >* - u^k J r 

e quindi l’amplificazione 


(19) 


a 


e g e g M tu L 
^ " I e a Lk 

Si possono distinguere due casi 


( 20 ) 


00' — 00 k - 

pratici importanti: 



Fig. 6, - Accoppiamento per mutua 
induzione e schema equivalente . 


di 00; allora la (20) si può 


Operando detta trasformazione nello schema che ora 
stiamo osservando, si ottiene il circuito di fig. 6 b. 
Anche stavolta considereremo il caso più importante 
nella pratica, quello cioè che suppone M molto pic¬ 
colo tanto che l’impedenza tra i punti v e w è ap¬ 
prossimativamente eguale a M. La tensione tra 
quei punti è allora : 


e k - e Q 


j uj M 


j x 1 M — j jo (L k —M) Tv 


— 


1 

j UJ Ca 
M cu 2 

L k or 


j w M 

a . r= 

J 0) Lk ^ : — 

J X* v_/a 


(18) 


M 00 L or 

Lk r oo' — oo\ 


( 21 ) 


Confrontando la (21) con la (9), si deduce che in 




Fig. 7 . - Schema di un trasformatore e schema equivalente . 


nella quale si è posto w k - = 


1 


Lk Ca * 

Poiché anche in questo caso il rapporto tra le ten- 

j L • 


sioni e ek è dato da 

ek 


, si ricava 


questo caso la amplificazione varia con la frequenza 
di sintonia in modo simile a quello che si ha con 
faccoppiamento induttivo in parallelo; cioè a è co¬ 
stante in prima approssimazione. Solo quando cok è 
prossimo ad 00 , cioè vicino alla estremità superiore 
della gamma d’onda, in questa zona l’amplificazione 
subirà un aumento. 
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2°) wk è maggiore di w; la (20) si scrive allora: 

M uL m - 

3 = ~T - 7 - 2 -— (2/) 

L k r <ù k - (A) 

Confrontando la (22) con la (16) si vede che in que- 
sto caso l'amplificazione varia allo stesso modo osser¬ 
vato nell'accoppiamento induttivo in serie; cioè a è 
maggiore all'estremità inferiore della gamma d'onda. 

Usando l'accoppiamento per mutua induttanza, m 
permette di influenzare la variazione dell'amplifica¬ 
zione lungo la gamma da ricevere. Oggigiorno si im¬ 
piega spesso l'accoppiamento per mutua induzione per 
mezzo di una bobina Lk di alto valore, di modo che 
si ottiene una buona costanza deH'amplifìcazione. 

111. - Accoppiamento tra 
an»tesina e filtro di banda. 

Un filtro di banda accordato può essere collegato 
all'antenna a mezzo di cguno dei sistemi finora osser- 


e quando l'accoppiamento è critico (vale a dire v — 1), 

o 

si ha : 

r 1 L 1 C a co L 
2 rC 2 C I +Ck l r 

Si può dunque dire che in un filtro di banda con 
accoppiamento critico si ottiene la metà dell’amplifi¬ 
cazione che si ha con uno dei due circuiti, usato se¬ 
paratamente. Ciò è esatto non solo per il caso di fig* 8, 
che noi abbiamo esaminato per fare un esempio, ma. 
come è facile rendersene conto, anche per tutti gli al¬ 
tri tipi di accoppiamento trattati nel II Capitolo. Evi¬ 
dentemente quando l'accoppiamento non è critico o 
quando i due circuiti del filtro non sono eguali, l'am¬ 
plificazione deve essere calcolata a mezzo della for¬ 
mula (24) : il massimo dell'amplificazione, come è 
noto si ottiene qunado l'accoppiamento del filtro di 
banda è critico. 



Fig. 8. - a( Accoppiamento capacitivo 
dell’anitnna con un filtro di banda . 

b) schema equivalente con 
elementi in parallelo . 


vati. La fig. 8 a, ad esempio, mostra lo schema nel 
caso di accoppiamento capacitivo tra l'antenna e l’e¬ 
stremo ad alto potenziale del primo circuito del filtro 
di banda. Operando la solita trasformazione, si ottiene 
il circuito semplificato di fig. 8 b. La tensione appli¬ 
cata alla griglia è data dalla seguente espressione; 



nella quale Zj e Z.> rappresentano le impedenze del 
primo e del secondo circuito rispettivamente. L'ampli¬ 
ficazione è quindi espressa così: 

_k_ 

= ~ = " cx • -VV^ 

r > (24) 

Quando i due circuiti sono eguali (cioè quando 

Li = L, = L, r y = r, - r, C, + CK = CU = C) 


IV. - Conclusioni 

Come si è visto, questo genere di amplificazione 
è ottenuta senza l'impiego di valvole e del tutto gra¬ 
tuitamente. Si cercherà quindi di renderla maggiore 
possibile e perciò si debbono impiegare dei circuiti 
di qualità molto elevata. Un limite in questo senso 
è dato dal fatto che i circuiti di ottima qualità pre¬ 
sentano anche una elevata selettività, e ciò può nuo¬ 
cere alla riproduzione delle note acute. Si potrebbero 
utilizzare dei filtri di banda, ma in essi si ha una forte 
riduzione dell'amplificazione. 

Negli apparecchi molto sensibili, una grande am¬ 
plificazione offre un vantaggio particolarmente inte¬ 
ressante: l’amplificazione così ottenuta ha luogo prima 
della prima valvola. Occorre quindi una minore am¬ 
plificazione dopo di essa, e perciò il rumore di fondo 
dovuto alla prima valvola è notevolmente ridotto. 

Nella presente trattazione noi abbiamo voluto esa¬ 
minare molto semplicemente il comportamento dei 
vari circuiti di accoppiamento. Un esame più appro¬ 
fondito mostrerebbe che i circuiti non si comportano 
così semplicemente come ora l'abbiamo osservato. Al¬ 
tri fattori, che noi abbiamo trascurato, esercitano la 
loro influenza sulla amplificazione. Prossimamente 
l'argomento sarà affrontato di nuovo’ e potremo osser¬ 
vare così i diversi problemi che si presentano nel¬ 
l'accoppiamento di antenna. 

G. S. 
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Circuiti «l'aereo con primari ad alta induttanza 


Con qualsiasi tipo di ricevitore, sia esso super- 
eterodina o no, è necessario l’impiego di circuiti di 
sintonia ad alta frequenza, per assicurare la mas¬ 
sima sensibilità con il minimo di disturbo, e per 
ottenere la selettività sul canale adiacente, nel 
caso di ricevitori ad amplificazione diretta, o sulla 
frequenza immagine, nel caso di ricevitori a cam¬ 
biamento di frequenza. 

Ora l’uso di tali circuiti è tanto comune che 
spesso la loro importanza viene trascurata e non 
è raro di vedere ottime induttanze ridotte a dare 
un risultato misero, per il modo col quale vengono 
utilizzate: come pure può darsi di trovare più 
errori nel sistema di accoppiare l’aereo al primo 
circuito di sintonia che in tutto il resto dell’appa¬ 
recchio. Si può senz’altro affermare che il circuito 
di accoppiamento usato con maggiore frequenza 



è quello indicato in fig. 1. Per questo tipo di cir¬ 
cuito esiste un valore ottimo di accoppiamento tra 
le induttanze L J? L 2 col quale si ottiene il massimo 
rendimento, mentre la selettività viene ridotta a 
metà del valore che avrebbe il solo circuito accor¬ 
dato. 

L’accoppiamento ottimo varia con la frequenza: 
quindi, se esso è fisso, solamente una parte della 
gamma ricevuta godrà del massimo rendimento. 

Inoltre la sintonia del secondario è variata dal 
primario: questo perchè l’impedenza del sistema 
aereo-terra è reattiva, e viene in parte riflessa 
sul secondario. 

Nella gamma normale ad onde medie, l’antenna 



può essere rappresentata da una combinazione di 
elementi in serie : induttanza L a capacità C a a 
resistenza R come è mostrato in fig. 2. Il genera¬ 
tore e a sta a rappresentare la tensione indotta dal 
segnale sull’aereo. Il circuito secondario è compo¬ 
sto degli elementi L, C, R in serie, e la tensione 
e t , ai capi di C, è quella che viene applicata alla 
prima valvola del ricevitore. 

Si può subito osservare che il circuito primario 
ha una propria frequenza di risonanza: essa è 
eguale a 

co _ 1 

2~ yC. (L„ *• L : i 


ai g . 

Generalmente L, ha un valore minore di L, sic¬ 
ché la frequenza di risonanza del primario è mag¬ 
giore della frequenza estrema superiore della gam¬ 
ma di ricezione In pratica si fa spesso capitare a 
1600 KHz. 

0 

Con un accoppiamento fìsso l’amplificazione —- 

varia con l’impedenza dinamica del circuito se¬ 
condario, cioè normalmente aumenta con la fre¬ 
quenza : inversamente avviene della selettività. 
Quest’ultimo fatto è accentuato dalla presenza del 
primario. Bisogna però tenere presente che l’am¬ 
plificazione non dipende solamente dall’accoppia¬ 
mento, ma dalla relazione esistente tra questo e 
le impedenze dei circuiti: poiché queste sono va¬ 
riabili lungo la gamma, di conseguenza anche l’am¬ 
plificazione è variabile. 

Il difetto più serio di questo circuito sta nell’ef¬ 
fetto che esso produce sulla sintonia del seconda¬ 
rio. Oggi giorno l’allineamento dei vari circuiti di 
sintonia è ottenuto con grande precisione asse¬ 
gnando valori identici in capacità ed induttanza 
ad ogni circuito di sintonia impiegato. Nel caso di 
accoppiamento intervalvolare la reattanza del se¬ 
condario non risente in modo sensibile del prima¬ 
rio poiché questo è chiuso su una resistenza mol¬ 
to elevata,; la resistenza interna della valvola. 
La risonanza primaria avviene per effetto della 
sua induttanza e della capacità della valvola (ol¬ 
tre quella distribuita dal primario; poiché que¬ 
sta è nota e costante, se ha un effetto, esso è facil¬ 
mente prevedibile. 

^effetto del palmario 

Nel circuito di aereo si hanno condizioni diver¬ 
se: l’induttanza secondaria è aumentata dalla pre¬ 
senza del primario, di una quantità variabile con 
la frequenza. La variazione di induttanza secon¬ 
daria è 

or M 2 C a 

1 - CO* Ca (L t + L. ) (1) 

ove M è il coefficiente di mutua induzione tra pri¬ 
mario e secondario. 

Se la risonanza del primario cade su una fre¬ 
quenza molto maggiore di quella della gamma da 
ricevere, allora l’espressione suddetta diventa ap- 
prosimativamente 

or M* C. 

ed è chiaro quindi che l’effetto del primario si tra¬ 
duce in una variazione dell’induttanza secondaria 
che è proporzionale al quadrato della frequenza. 

Poiché l’induttanza secondaria non è costante, 
una compensazione dell’effetto del primario non è 
quindi possibile: l’allineamento perfetto non può 
essere raggiunto. 

Questo effetto è molto sentito quando l’accop¬ 
piamento è ottimo: ecco perchè in pratica si usa 
tenere Faccoppiamento molto basso, tra aereo e 
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circuito accordato. In questo modo, riducendo gli 
errori di allineamento, si migliora la selettività, 
ma il rendimento diminuisce fortemente e con esso 
il rapporto segnale/disturbo. 

Primario ad alta induttanza 


Se il valore dell’induttanza primaria L. viene 
portata a valori molto elevati, le condizioni cam¬ 
biano completamente. Si farà allora in modo che 
la risonanza primaria capiti ad una frequenza in¬ 
feriore alla gamma da ricevere. Se questa frequen¬ 
za è molto lontana da quelle da ricevere allora 
l’espressione (1) approssimativamente diventa 


— M 

Lj + La 


( 2 ) 


Cioè l’effetto del primario sul secondario si tra¬ 
duce in una riduzione dell’induttanza secondaria: 
la quantità della riduzione è invariabile con la 
frequenza, quindi variando l’induttanza seconda¬ 
ria si può effettuare una compensazione e l’alli¬ 
neamento perfetto’ è, teoricamente, possibile. 

Inoltre si può notare che l’espressione (1) non 
contiene la capacità di aereo C ; cioè la sintonia 
del secondario non risente della capacità del¬ 
l’aereo. 

Quindi riassumendo: l’impiego di induttanze 
primarie di alto valore assicura l’assoluta indipen¬ 
denza della sintonia secondaria dalla frequenza e 
dalle caratteristiche dell’aereo impiegato. 

Comunemente impiegando un primario a bassa 
induttanza è necessario allineare il primo circuito 
di sintonia su ogni aereo impiegato. Ciò non è 
necessario con primari ad alta induttanza: l’alli¬ 
neamento può essere eseguito una volta tanto con 
un aereo di caratteristiche medie: le possibili va- 
zioni di questo produrranno sul secondario effetti 
trascurabili. 

In pratica non conviene far risuonare il prima¬ 
rio ad una frequenza molto bassa; ma i risultati 
migliori si ottengono facendo capitare la risonan¬ 
za primaria ad una frequenza leggermente al di¬ 
rotto della gamma da ricevere. La perfezione nel¬ 
l’allineamento non viene allora realizzata, ma gli 
errori capitano all’estremo inferiore della gamma, 
dove cioè, per la maggiore selettività dei circuiti, 
essi possono essere meglio tollerati. D’altra parte 
però la trasmissione di energia dal primario al se¬ 
condario aumenta alle basse frequenze, compen¬ 
sando le caratteristiche intrinseche del seconda¬ 
rio e rendendo sensibilità e selettività uniformi 
lungo tutta la gamma. 


Trasformatori interialvolari 


Lo stesso principio può essere applicato nella 
costruzione di trasformatori intervalvolari : neces¬ 
sitano allora induttanze primarie elevatissime poi¬ 
ché la capacità di uscita della valvola è normal¬ 
mente molto minore di quella di un aereo medio. 
Con tale disposizione e progettando accurata¬ 
mente i vari circuiti di accordo si possono otte¬ 
nere risultati ottimi sia per quanto riguarda l’alli¬ 
neamento, sia per quanto riguarda la costanza delle 
caratteristiche lungo la gamma. 

In generale pertanto il principio del primario 


ad alta induttanza è applicato nella quasi totalità 
dei casi nel solo circuito di aereo. Dovendo pen¬ 
sare ad una variazione da introdurre in ricevito¬ 
ri già dotati di primario a bassa induttanza, non 
è possibile prevedere quanto sarà necessario fare : 
sia perchè le dimensioni del primario dipendono 
dallo spazio disponibile e dalle dimensioni del sup¬ 
porto, sia perchè una soluzione particolare è sem¬ 
pre preferibile ad una generalizzata del problema. 
Ad ogni modo i capi più importanti da tener pre¬ 
senti sono: 

1) L’induttanza primaria deve sintonizzarsi 
con la capacità di un aereo medio (C = 200 pF) 
ad una frequenza nettamente al di sotto della 
gamma da ricevere. 

2) L’impedenza dinamica del circuito prima¬ 
rio influisce sul rendimento: è necessario tenerla 
più elevata possibile compatibilmente con gli altri 
fattori in gioco. 

Con un primario ad alta induttanza è possibile 
adottare il circuito di fìg. 3 per il trasformatore 
di aereo. Il primario L t non è accoppiato magneti¬ 
camente all’induttanza di accordo L, ma sola¬ 
mente per mezzo della piccola capacità C,. Anche 
in questo caso la risonanza propria del circuito pri¬ 
mario deve cadere poco al di sotto della gamma da 
ricevere. 

Il valore di C, dipende daU’impedenza del cir¬ 
cuito secondario e diminuisce coll’aumentare di 
questa; ha un valore intorno a 10 pF. 

Con il circuito ora indicato l’effetto del prima¬ 
rio sul secondario corrisponde ad un aumento della 
capacità, eguale all’incirca al valore di C,. 



Il circuito d’aereo nelle supereterodine 

Il tipo di circuito finora esaminato trova larga 
applicazione nel caso di ricevitori ad amplificazio¬ 
ne diretta. Nelle supereterodine che hanno la me¬ 
dia frequenza a 450-^470 KHz il primario accor¬ 
dato in prossimità di tale frequenza aumenta note¬ 
volmente il pericolo di interferenze con l’amplifi¬ 
catore di media frequenza. Quindi in casi simili 
l’accoppiamento con primario elevato deve essere 
usato con molta precauzione. 

In ricevitori ad amplificazione diretta usando il 
circuito di fìg. 4, L, risuona a 450 KHz circa; C, 
deve essere inserito in tutti i circuiti di sintonia, 
altrimenti l’allineamento non è possibile. 

In ogni caso, si può senz’altro affermare, che tra¬ 
sformando un circuito d’aereo verso i sistemi ora 
indicati, si deve ottenere un miglioramento note¬ 
vole sul comportamento generale, specialmente in 
quei ricevitori che lamentavano un cattivo alli¬ 
neamento del circuito d’aereo. 
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A. H. 149 


Amplificatore con 
con troreazione 
con 11.5 W . di uscita 


di #2. Cappa 


Sebbene poco tempo sia trascorso dall’inven¬ 
zione e dallo sfruttamento industriale delle nuove 
valvole a fascio elettronico, le ampie possibilità 
da esse offerte e le loro eccellenti caratteristiche 
non hanno mancato di incontrare il favore gene¬ 
rale, permettendo alle valvole stesse di raggiun¬ 
gere la massima diffusione. 



Le altre 2 valvole 6J7G e 83V., pur essendo di 
recente realizzazione, non presentano caratteri¬ 
stiche particolarmente interessanti. Diremo in par- 



NeUamplificatore che qui descriviamo, la val¬ 
vola amplificatrice di potenza è una 6L6G; detta 
valvola è, nei riguardi delle caratteristiche elet¬ 
triche, identica alla metallica 6L6 e presenta su 
questa il vantaggio di essere molto più facilmente 
reperibile e di prezzo assai più modico. 


ticolare sulla 83V, che essa offre, rispetto alle 
altre valvole raddrizzatrici, il pregio di una mini¬ 
ma resistenza interna essendo le 2 placche a bre¬ 
vissima distanza dai rispettivi catodi i quali non 
comunicano con speciali piedini ma sono entrambe 
connesse ad un capo del filamento. 


117 






La bassa resistenza della valvola anzidetta per¬ 
mette di ridurre ad un minimo la tensione data 
dal secondario del trasformatore di alimentazione. 

Il circuito che presentiamo si ispira fra V altro 
appunto al concetto di ridurre al minimo le ten¬ 
sioni di alimentazione. 

La tensione pulsante ottenuta dalla rettifica¬ 
zione, viene applicata agli estremi di un gruppo di 
elettrolitici (per 500 V. di lavoro) di microF. 25. 

La tensione in tal modo filtrata viene utilizzata 
per il circuito anodico della 6L6G. 

Qualcuno potrà temere che il filtraggio, così 
ottenuto, sia insufficiente, ma facciamo rilevare 
che dovendo servire detta corrente per il solo cir¬ 
cuito anodico deirultima valvola, non vi è peri¬ 
colo che la corrente alternata, o parte di essa, pos¬ 
sa sorpassare il limite ammesso, per effetto di am- 


Per non creare delle cadute di tensione che ri¬ 
chiederebbero un aumento della tensione secon¬ 
daria del trasformatore di alimentazione, l’eccita¬ 
zione dell’altoparlante elettrodinamico viene effet¬ 
tuata in parallelo al circuito di alimentazione. Per 
questa ragione la resistenza deh/avvolgimento di 
eccitazione deve aggirarsi fra i 12.000 ed i 15.000 
Ohms. 

La tensione di polarizzazione della grigria della 
valvola finale è ottenuta inserendo in serie al ri¬ 
torno anodico dell’alimentazione dell’amplifica¬ 
tore (eccitazione esclusa) una resistenza di 300 
Ohms, 1,5 W che viene così a trovarsi fra il cen¬ 
tro placche e terra. 

Il circuito placche è così negativo, nei confronti 
della massa, di circa 17,5 V. ed è precisamente da 
esso che mediante una resistenza 0,5 Mohms, 0,5 
Watt sciuntato verso massa da un condensatore 



plificazione, come avverrebbe se detta corrente 
dovesse servire alTalimentazione di entrambi le 
valvole amplili natrici 

La tensione anodica per la prima valvola e per 
la griglia schermo della seconda, viene derivata da 
questa attraverso un efficiente filtro composto da 
una impedenza di 35-50 H (1500 Ohms) e da un 
elettrolitico di 16 microF. (sebbene sia sufficiente 
anche di 8 microF.). 

La massima amplificazione della valvola 6L6G è 
ottenuta giocando sulla differenza di tensione fra 
la placca e la griglia schermo della stessa. A tal 
fine la tensione di schermo viene applicata attra¬ 
verso una resistenza di 20.000 ohms e stabilizzata 
da un condensatore elettrolitico da 8 microF. 


di 0,1 microF., e attraverso la resistenza del po¬ 
tenziometro di controllo di timbro, viene comunica¬ 
to alla griglia della 6L6G il potenziale negativo 
adatto. 

La resistenza di 5000 ohms che si trova in serie 
alla griglia di questa valvola, serve per impedire 
la formazione di auto-oscillazioni ad onde ultra¬ 
corte. 

L’alta amplificazione ottenuta dall’impiego della 
valvola 6J7G (pentodo amplificatore di tensione) 
e della 6L6G, permette una efficace applicazione 
della controreazione. 

La controreazione è ottenuta in questo circuito 
mediante l’accoppiamento del secondario del tra¬ 
sformatore di uscita al catodo della 6J7G. 
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Il gruppo composto dall impedenza ad aria di 
20 microF. e dalle 2 resistenze relative, ha la fun¬ 
zione di permettere il passaggio di frequenze re¬ 
lative alle correnti che si intende attenuare, per cui 
Tesatta regolazione di questo gruppo andrebbe 
compiuto come ultimissima operazione quando l’al¬ 
toparlante è già montato nel mobile o sul relativo 
schermo. E’ infatti possibile con la controreazione 
correggere anche quei difetti di resa che derivano 
dalla caratteristiche dell’altoparlante e da quelle 
dello schermo relativo ad esso. 

11 xnon taglio 

Il montaggio di questi piccoli ma potenti am¬ 
plificatori non presenta particolari difficoltà. Su 
di uno chassì metallico di 180x220x70, in un an¬ 
golo, prende posto il trasformatore di alimenta¬ 
zione che dovrà essere in grado di erogare almeno 
2x325 V. per un assorbimento anodico previsto in¬ 
torno agli 80 milliA. Inoltre dovrà fornire le ten¬ 
sioni di accensione per la raddrizzatrice (5 V.) e 
per le 2 amplifìcatrici (6,3 V.). Se si è disposti ad 
usare un trasformatore di alimentazione capace di 
fornire una tensione secondaria di 2x350 o 2x360., 
volt è bene sostituire alla 83V una comune 80. 

Di fianco al trasformatore di alimentazione trova 
posto il trasformatore di uscita che deve essere 
montato nello chassis per permettere di derivare 
nel modo più semplice il circuito di controrea¬ 
zione. 

Sotto il trasformatore di alimentazione è siste¬ 
mata l’impedenza di filtro. Facciamo notare che è 
buona norma disporre questi 3 organi in modo 
che gli stessi magnetici dei nuclei siano a 90° fra 
loro, come è visibile dalle fotografie dell’originale. 

Il gruppo di elettrolitici di 25 microF., trova po¬ 
sto fra i 2 potenziometri di cui quello per la corre¬ 
zione del timbro, funziona anche da interruttore 
generale. 

Gli altri 2 condensatori elettrolitici sono invece 
fissati nella parete interna dello chassis al lato op¬ 
posto a quello che si trova l’impedenza di filtro. 

Delle 3 valvole che sono montate sullo chassis 
in prossimità di questo lato, la 6J7G deve essere 
racchiusa entro schermo, così il filo di griglia (co¬ 
mune cavetto schermato). 

Anche il conduttore che dal morsetto di ingresso 
va al potenziometro regolatore di volume, deve es¬ 
sere realizzato con cavetto schermato al fine di evi¬ 
tare noiosi fenomeni di reazione a bassa fre¬ 
quenza. 

Si sconsiglia di usare per la regolazione di vo¬ 
lume un potenziometro che serva nel contempo da 
interruttore generale perchè ciò sarebbe causa di 
un ronzio nella ricezione, dovuto ad influenza elet¬ 
trostatica fra i conduttori di rete e la resistenza 
del potenziometro. 

Delle applicazioni dell’attuale amplificatore, che 
sono diverse ed interessanti, parleremo ampia¬ 
mente in seguito e daremo anche più ampii rag¬ 
guagli intorno alle misure che sono fattibili su di 
esso. 

Diamo ora un rapido sguardo alle applicazioni 
che l’amplificatore consente. 


MATERIALE CERAMICO 
AD ALTISSIMO ISOLAMENTO 
ED A MINIMA PERDITA 



PORTAVALVOLE O C T A L 



PORTAVALVOLE a GHIANDA 



PORTAVALVOLE 

TRASMITTENTI e RICEVENTI 

DI QUALSIASI TIPO 


ELEVATA 

Resistenza meccanica 
P re ci s i o n e nel le 
d ì m e n s i o n i 
Resistenza superficiale 


BASSA 

Perdita dielettrica 
Igroscopi citò 
Coefficente di 
dilatazione termica 
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a) Come amplificatore grammofonico. 

L'alto livello di sensibilità dell’amplificatore 
permette di ottenere fortissime amplificazioni an¬ 
che con diaframmi elettromagnetici capaci di ero¬ 
gare tensioni assai basse. Per tale motivo non si 
richiede Fuso di diaframmi con bobine speciali ad 
alta impedenza e si può anzi, riducendo il valore 
della impedenza di questa rendere il complesso 
grammofonico meno- sensibile alle influenze ester¬ 
ne di natura elettrostatica. 

Ricordiamo però che è sempre bene schermare 
abbondantemente i conduttori che vanno dal dia¬ 
framma elettromagnetico all’amplificatore. 

Facciamo notare che è bene che i collegamenti 
sia del diaframma che dell’altoparlante siano il 
più brevi possibile. 

Per il diaframma questa misura è necessaria per 
impedire che a causa della elevata capacità ripar¬ 
tita del conduttore si produca un incupimento 
eccessivo del suono, per l’altoparlante, la ragione 
è un’altra e risiede precisamente nel fatto che, 
essendo i conduttori in serie alla bobina mobile, 
che è percorsa da correnti di forte intensità e di 
bassa tensione, si formano facilmente cadute che 
vanno a tutto scapito della potenza resa. 

Si sconsiglia di montare il diaframma e l’alto¬ 
parlante in uno stesso mobile e ciò per evitare 
dannosi ritorni di suono e che creano general¬ 
mente una nota cupa di fondo assai difficilmente 
eliminabile 

b) Come amplificatore microfonico. 

Quando l’amplificatore sia impiegato per l’am¬ 
plificazione diretta del suono è bene ci si valga 
di microfoni ad alta fedeltà, anche se di sensi¬ 
bilità relativa. La sensibilità deiramplificatore è 
in grado di sopperire alla mancanza di sensibilità 
del microfono, mentre al contrario ne mette facil¬ 
mente in risalto i difetti di fedeltà. 

E’ assolutamente sconsigliabile tenere il micro¬ 


fono e l’altoparlante in uno stesso ambiente per¬ 
chè si produce assai facilmente l’effetto micro¬ 
fonico che consiste in un accoppiamento acustico 
fra l’altoparlante ed il microfono. 

Per l’uso del microfono si richiede l’applicazio¬ 
ne di un adatto trasformatore microfonico che 
va scelto in relazione alle caratteristiche del mi¬ 
crofono. 

c) Come amplificatore radiofonico. 

E’ in questo caso necessario inserire in serie al 
conduttore di ingresso un condensatore della ca¬ 
pacità di 5000 cm. 

L’amplificatore non può funzionare anche da 
alimentatore perchè in tale caso si turberebbero i 
valori delle tensioni applicate agli elettrodi delle 
valvole amplificatrici. 

Non si dimentichi, per questa applicazione di 
collegare insieme le masse del ricevitore e dei¬ 
ramplificatore ad una buona presa di terra, e di 
collegarsi sulla griglia della l.a valvola ampliti - 
catrice di B. F. del ricevitore. 

Si può realizzare un ottimo e potente ricevitore 
delle emissioni locali usando quale apparecchio 
ricevente un modesto ricevitore ad una valvola, 
alimentato a batterie. 

d) Come modulare in trasmissione. 

Questa applicazione è un po’ più critica delle 
precedenti; infatti; tale applicazione è effettuabile 
soltanto sostituendo all’altoparlante un trasforma¬ 
tore di uscita, capovolto (primario al posto del se¬ 
condario) e ciò al fine di non turbare le relazioni 
di impedenza che riguardano la controreazione e 
di non far lavorare la valvola finale fuori di carat¬ 
teristica. 

Il carico secondario del trasformatore così inse¬ 
rito andrà opportunamente regolato sino a raggiun¬ 
gere l’adatto rapporto di impedenza. 

A tale riguardo ci soffermeremo più ampia¬ 
mente nel prossimo numero. 


Dai tettaci 


Un monovai volare semplice e pratico 


È un circuito Negadina di alta sensi¬ 
bilità da permettere la ricezione di 
moltissime stazioni e di facile realizza¬ 
zione. 

La ricerca delle stazioni dovrà essere 
fatta facendo innescare la valvola e gi¬ 
rando il condensatore di sintonia sino 
al punto in cui si udrà il fischio di una 
trasmittente e quindi manovrando 1 
reostati R, e R sino a che la ricezione 
non sarà ben chiara. Al circuito si ap¬ 
plicherà ima tensione anodica di 12 volt 
cioè la corrente data da 3 pilette da 
fanalino collegate in serie. 

I risultati dell’apparecchio sono ve¬ 
ramente sorprendenti con antenna in¬ 
terna di pochi metri o con antenna-luce 


o con antenna provvisoria tirata tra due 
alberi si possono ricevere con meravi¬ 
gliosa purezza di giorno le stazioni più 
potenti e di notte le lontanissime. Con 
ottima antenna, alta e ben isolata e 
presa di terra in condizioni favorevoli, 
le principali stazioni di Europa potran¬ 
no essere ricevute in altoparlante elet¬ 
tro-magnetico purché molto sensibile. 

Dati i pochi accessori e le piccole bat¬ 
terie, l’apparecchio può essere costrui¬ 
to tascabile ed essere il fedele compa¬ 
gno nelle escursioni di montagna. 

La bobina d’accordo L deve essere a 
nido d’ape o a doppio fondo di paniere 
intercambiabile. 

Per la ricezione delle onde dai 300 ai 



600 metri essa deve avere 50 spire. 

Come valvola si deve usare ima Ze- 
nith D4 od anche una fra le sue equi¬ 
valenti: Telefunken RE73d, Philips 
A441, Valvo U409D ecc. 

Aniceto Santalucia 
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per ehi comincia- 


Ancora del ricevitore moderno 

- fii 6r. Cappa — 


La tendenza a produrre ricevitori sempre più Nulla di particolare vi è da dire su tali commu- 

perfezionati ha fatto si che per apparecchio mo- tatori e sulle bobine perchè per comprendere l’e- 

derno oggi si intenda un ricevitore, che, oltre ad satto funzionamento del primo è sufficiente segui- 

essere supereterodina, disponga almeno del con- re pazientemente il circuito mentre per le seconde 

frollo automatico di volume (ovvero di sensibilità), si sa che, mentre una, quella dell’aereo deve es- 

di scala parlante, sia alimentato con corrente al- sere sintonizzata sulla lunghezza dell’onda che si 

ternata ed abbia un altoparlante di tipo dinamico vuole ricevere, quella dell’oscillatore deve esserlo 

che possa consentire la resa fedele di suoni la ad una frequenza che differisca da quella della 

cui potenza sia almeno di 2 o 3 watt. prima di tanti cicli quanti sono quelli della media 



Il ricevitore moderno classico può ritenersi il frequenza, 
cinque valvole. Esso infatti è il più diffuso essendo La fìg. 1 illustra uno di tali ricevitori facente 

in grado di applicare i principali apporti della tee- uso per la conversione di frequenza di un ottodo. 
nica pur mantenendosi nei limiti di un costo con- Sul circuito d’aereo e di griglia notiamo la pre¬ 
veniente. senza di due commutatori di onda e 4 posizioni 

Il ricevitore pentavalvolare è provvisto gene- con comando unico, la posizione per la quale la 

Talmente di due o tre gamme di onde cioè può ri- leva è in contatto con la massa corrisponde a 

cevere le onde medie e le corte oppure con queste quella in cui la parte radio viene esclusa e si in- 

le onde lunghe. Questa possibilità gli è conferita elude il grammofono. I tre circuiti di ingresso non 

dall’impiego di un commutatore multiplo che per- sono rigorosamente eguali, ma potrebbero anche 

mette di inserire per ogni gamma le induttanze schematicamente esserlo. I due trasformatori di 

più adatte nei rispettivi circuiti. aereo rispettivamente per onde medie e lunghe 

Naturalmente, tutto ciò che riguarda la fre- non hanno a differenza di quello per O C il secon- 

quenza intermedia rimane inalterato, riducendosi dario collegato a massa. Facciamo notare però che 

la commutazione al trasformatore d’aereo e alla questa non è una regola generale per tutti i rice- 

bobina deH’oscillatore. vitori in molti dei quali anche il trasformatore di 
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aereo per O C è disposto in modo analogo a quello 
delle altre gamme. 

Esaminiamo- dunque i ritorni dei secondari dei 
trasformatori d’aereo ad onde medie e-lunghe. 

Detti secondari, agli effetti delle correnti alter¬ 
nate sono considerabili come connessi a massa, 
dato l’alto valore di capacità posseduto dal con¬ 
densatore interposto in tale posizione. 

Agli effetti della corrente continua, detti secon¬ 
dari attraverso alla resistenza di 1 mega ohm, sono 
collegati alla placchetta destra del bidiodo triodo 
T A B C 1 la cui funzione è quella di fornire la 
tensione negativa per il controllo automatico di 
volume. Infatti, chi ci ha seguito ricorderà che un 
circuito di C. A. V. molto simile a quello che stia¬ 
mo considerando è stato già esaminato nel n. 1 
del corrente anno ed è illustrato dalla fig. 4 in 
detto numero. 

E’ possibile tale applicazione alla prima valvola 
perchè questa, pur funzionando da convertitrice 
è a pendenza variabile, cioè è in grado di amplifi¬ 
care in misura diversa a seconda della tensione 
continua applicata alla sua griglia. 

Nel ricevitore che stiamo esaminando, anche la 
valvola T A F 3, amplifìcatriee di media frequenza, 
è del tipo a pendenza variabile, vediamo infatti 
che anche qui il secondario del trasformatore di 
media frequenza che accoppia la placca della AK2 
alla TAF3 ha il secondario che non è connesso alla 
massa e che attraverso una resistenza da 1 mega 
ohm va ad attingere la tensione negativa per il 
C.A.V. allo stesso diodo che abbiamo considerato 
in precedenza. La tensione negativa di CAV è in 
grado di far variare, a seconda della propira am¬ 
piezza, la corrente anodica di riposo della val¬ 
vola TAF3 e con essa le indicazioni date dall’in¬ 
dicatore visivo di sintonia che in fondo potrebbe 
essere anche un semplice milliamperometro, che si 
trova in serie al circuito anodico della valvola 
stessa. E’ chiaro che quando l’apparecchio è esat¬ 
tamente sintonizzato su di una stazione, si ha il 
massimo di tensione negativa di CAV in griglia 
della TAF3 e quindi un minimo di corrente ano¬ 
dica nella valvola stessa per cui l’indicatore di sin¬ 
tonia, subirà la massima deviazione. 

Veniamo ora alla sezione oscillatrice della val¬ 
vola convertitrice TAK2. Anche qui il circuito 
non avrebbe nulla di anormale se non si dovessero 
coprire tre gamme d’onda. 

Il terzo elettrodo, cominciando a contare dal ca¬ 
todo, funge da placca in un normale circuito a rea¬ 
zione ed è accoppiato, attraverso la capacità di 
500 p. F. e al commutatore multiplo mediante le 
tre bobine di reazione alle tre bobine di griglia ri¬ 
spettivamente per OC, OM e OL. Queste, attra¬ 
verso al secondo commutatore vanno al variabile 
della eterodina e, attraverso la capacità fissa di 
100 p. F. e la resistenza di 200 ohm, alla griglia 
della sezione oscillatrice (secondo elettrodo comin¬ 
ciando dal catodo). 

La resistenza da 0,05 mega ohm ha la funzione 
di conferire un potenziale negativo alla griglia 
della sezione oscillatrice, come si è già visto a pro¬ 
posito del circuito di fig. 2 nel n. 24 e di fig. 1 del 
numero scorso. 
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Notiamo che anche qui i ritorni delle bobine di 
OM e OL non sono direttamente connesse alla 
massa, ma lo sono attraverso capacità semi fisse da 
400 a 150 pF. e da 100 a 160 pF. Trattasi dei pad- 
ding di cui sì è già parlato nello scorso numero. 
La bobina di onde corte non è provvista di pad- 
ding', per le ragioni che ormai conosciamo ed ha 
invece un compensatore. Spesso in serie a detta 
bobina si mette come padding una capacità fissa. 

Non crediamo che per l’intelligenza del circuito 
della parte propriamente ricevente siano necessa¬ 
rie ulteriori spiegazioni, passiamo invece al cir¬ 
cuito di alimentazione. 

Un trasformatore avente il primario adattabile 
a diverse tensioni (col sistema di introduzione di 


negativo rispetto alla massa, ecco che è possibile, 
mediante due resistenze connesse a ponte poten- 
ziometriche fra questo punto e la massa ricavare 
una tensione negativa appropriata per la polariz¬ 
zazione della griglia della valvola finale. A tale 
funzione sono adibite le due resistenze rispettiva¬ 
mente di 200.000 e 30.000 ohm che vediamo con¬ 
nesse in serie fra loro ed in parallelo all’awolgi- 
mento di eccitazione. 

Dal punto intermedio di connessione, vediamo 
infatti che la tensione negativa, attraverso ad una 
resistenza di 0,16 mega ohm ed una da 0,5 mega 
ohm viene comunicata alla griglia della valvola 
finale. 

Il condensatore da 1 micro Farad disposto fra la 



una vite od una spina fra i contatti contrasse¬ 
gnati dalla rispettiva tensione) ha quattro secon¬ 
dari di cui uno ad alta tenisone (circa 300-350 volt 
per ramo) con presa centrale, e tre a bassa ten¬ 
sione e notevole intensità. 

Il primo secondario viene applicato alle placche 
di un doppio diodo (WE53) il cui filamento è ac¬ 
ceso da uno dei secondari a bassa tensione. 

Conformemente a quanto si è visto nei numeri 
19 e 20, dal filamento della valvola suddetta si 
può ricavare la tensione positiva massima per l’a¬ 
limentazione anodica del ricevitore mentre dal 
centro del secondario di alta tensione si ricava la 
tensione massima negativa per l’alimentazione 
stessa. 

Il filtraggio della corrente ottenuta dalla retti¬ 
ficazione viene effettuato mediante due condensa- 
tori elettrolitici da 8 micro farad disposti rispetti¬ 
vamente a monte e a valle dell’avvolgimento di 
eccitazione dell’altoparlante elettrodinamico che 
funziona in questo caso anche da bobina di impe¬ 
denza. Sebbene normalmente l’impedenza si di¬ 
sponga sul polo positivo di alimentazione, non vi 
è alcuna ragione particolare che impedisca di in¬ 
serirla invece sul polo negativo. Nel caso di figura, 
l’avvolgimento di eccitazione del dinamico è inse¬ 
rito sul polo negativo, cioè fra il centro dell’av¬ 
volgimento di tal tensione del trasformatore di ali¬ 
mentazione e la massa. 

Siccome, evidentemente, il centro di detto av¬ 
volgimento del trasformatore è ad un potenziale 
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resistenza di 0,16 e massa serve per impedire che 
le componenti alternate possano raggiungere la 
griglia provenendo dall’avvolgimento di campo, ed 
a tale fine le convoglia a massa. 

La fig. 2 illustra invece un ricevitore a 4 valvole 
di serie americana che può dirsi classico. 

La prima valvola, una 2A7, provvede alla con¬ 
versione di frequenza. Il circuito con il quale essa 
è montata è già noto ai nostri lettori dal numero 
scorso. Anche qui notiamo che il ritorno del secon¬ 
dario del trasformatore d’aereo non è connesso di¬ 
rettamente a massa ma attraverso ad un conden- 



Zoccolo a vaschetta per val¬ 
vole a contatti laterali in ma¬ 
teriale ceramico ad altissimo 
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satore C, (0,1 mF) per poter essere connesso, at¬ 
traverso alla resistenza R u alla tensione negativa 
del CAV ricavata dal diodo della 2B7. 

Quest’ultima valvola è montata secondo il cir¬ 
cuito Reflex di cui si è già altra volta parlato. 
Il segnale a MF, viene infatti applicato fra gri¬ 
glia e massa (attraverso R : e C 10 ), esce amplificato 
nel circuito di placca e, attraverso il trasformatore 
di media frequenza che qui troviamo viene comu¬ 
nicato alle placchette della sezione diodo della 
stessa valvola . 

All’estremo della resistenza R n> , attraverso C ir „ 
ed Re, si ricava il segnale di BF che può essere 
mandato benissimo al ritorno del primo trasforma¬ 
tore di MF cioè nuovamente in griglia. 

La valvola compie dunque tre diverse funzio¬ 


ni, prima, amplifica il segnale di MF. poi lo rivela, 
infine lo amplifica in BF. 

Notiamo che anche qui ravvolgimento di ecci¬ 
tazione detratto parlante è connesso fra il centro 
dell’avvolgimento di AT del trasformatore di ali¬ 
mentazione e la massa. Non troviamo però le due 
resistenze connesse a ponte ai suoi estremi, ma di 
ciò ci rendiamo facilmente conto se consideriamo 
che l’avvolgimento di eccitazione stesso è fornito 
di una presa intermedia che ha appunto lo scopo 
di assicurare una tensione negativa adatta per la 
polarizzazione della griglia della valvola finale. 

Anche in questo caso, notiamo la presenza di 
una resistenza R H e di un condensatore C iri per il 
filtraggio della tensione e precisamente per l’abo- 
lizione delle componenti alternate residue. 


pAùtica dunentaw 


Il ricevitore a cri»fallo di Galena 


Parlando del cristallo di galena, 
nell’ultimo numero, osservammo 
come questo presentasse l’incon¬ 
veniente di una registrazione in¬ 
stabile per mezzo del così detto 
baffo di gatto Si può eliminare il 
detto inconveniente costruendosi 
una specie di cristallo che chia¬ 
meremo fisso. 

Precediamo cosi : Prendiamo 
due dischi di rame del diametro di 
4 o 5 cm. e foriamoli in mezzo 
con una punta da 10 mm. poi ri¬ 
puliamo i fori e levighiamo le su- 
perfìci dei due dischi. Prendiamo 
poi un po’ di galena e pestiamola 
in un mortaio per renderla finis¬ 
sima polvere e frapponiamola ai 
due dischi che stringeremo forte 
per me2zo di un dado con rela¬ 
tiva vite che faremo passare nel 
foro centrale avendo però cura 
di tenere isolato detta vite dai 
due dischi per mezzo di un tu¬ 
betto isolante per la parte passan¬ 
te nel foro e per mezzo di due 
dischetti isolanti sulle superfici 
superiori dei due dischi di rame. 

La polvere di galena con le 
punte dei suoi minuscoli fram¬ 
menti costituirà tanti conttati co¬ 
me se fossero tante galene distin¬ 
te che agissero simultaneamente 
come poste in parallelo. 

Se fosse un po’ difficile far sta¬ 
re la polvere di galena fra i due 
dischi perchè tendono a scivolare 
in fuori si avrà cura di interporre 
fra i due dischi due sottili rondel- 
line di tela che pur pressate non 


faranno spessore tanto da impe¬ 
dire i contatti rame-galena. Que¬ 
ste rondelline di tela avranno po¬ 
chi millimetri di differenza fra il 
diametro esterno della tela e quel¬ 
lo del loro foro centrale. Ai due 
dischi di rame salderemo due ca¬ 
pofili a cui uniremo il resto del 
circuito come nella galena co¬ 
mune. 

Non consigliamo di costruirsi 
un cristallo di galena ma forniamo 
i dati per colui che si volesse ci¬ 
mentare in tale prova. 

Prendiamo un crogiuolo e met¬ 
tiamoci zolfo e piombo puri nelle 
seguenti proporzioni: zolfo parti 


Dopo l’apparecchio a galena ec¬ 
co un apparecchio a valvola ter¬ 
moionica. 

Abbiamo scelto il circuito Col- 
pitts perchè, benché sia di funzio¬ 
namento teorico un po’ più com¬ 
plesso di qualche altro, ha però il 
pregio di aver bisogno di una 


13,4; piombo parti 86.6 e riscaldia¬ 
mo il tutto a circa 350° badando 
di non raggiungere la tempera¬ 
tura di sublimazione dello zolfo 
(440°) ed otterremo dei cristalli 
di galena. Spesso accade che nel 
processo chimico si abbiano delle 
perdite di zolfo per varie cause, 
zolfo che si dovrà rimpiazzare 
con nuove aggiunte. 

Se per condensatore variabile 
ne usassimo uno isolato a quarzo 
e per supporto della bobina e per 
pannello usassimo dei grandi iso¬ 
lanti quali il frequenta l’ipertro- 
litui ed altri avremmo dei risul¬ 
tati veramente insperati. 


quantità minima di materiale e, 
particolare non indifferente per il 
principiante, non abbisogna di una 
bobina a più avvolgimenti, che il 
dilettante si dovrebbe costruire, 
ma fa uso di una semplice bobina 
simile a quella adoperata nell’ap¬ 
parecchio a galena. Abbiamo visto 
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come la galena riveli Tonda elet¬ 
trica senza però amplificarla ed 
ora vedremo come le caratteristi¬ 
che della valvola termoionica ci 
permetteranno, non solo di rive¬ 
lare Tonda ma anche di amplifi¬ 
carla rendendoci perciò udibili an¬ 
che stazioni che non saremmo mai 
riusciti a ricevere con la galena. 

La rivelazione con la valvola 
termoionica (vedi in proposito: 
Bossi - Le valvole termoioniche) 
si può schematicamente rappre¬ 
sentare come in fig. 5 ■ 



lare questo ritorno di oscillazioni 
alla griglia onde regolare Tampli¬ 
ficazione e soprattutto impedire il 
prodursi di oscillazioni permanen¬ 
ti che impedirebbero di ricevere. 

Nel presente circuito questo re¬ 
golatore è costituito dal reostato 
in serie sul filamento, che, regc- 



Esaminando il circuito di fig. 7 
vediamo che un solo avvolgimento 
è adoperato per la griglia e per 
la placca, ciò che obbliga parte 
delle oscillazioni uscenti dalla 
placca ad attraversare detto cir¬ 
cuito riportandosi alla griglia del 
la valvola che le amplificherà di 


La rivelazione può essere a ca¬ 
ratteristica di placca (come gra¬ 
fici di fig. 5) e a caratteristica di 
griglia. La prima si ottiene ren¬ 
dendo negativa la griglia, facendo 
cioè lavorare la valvola nel « gi¬ 
nocchio » inferiore della sua cur¬ 
va caratteristica, la seconda in¬ 
vece si ottiene facendola lavorare 
nella parte superiore della sud¬ 
detta curva come si può vedere 
osservando il grafico di fig. 6. 

La rivelazione a caratteristica 
di griglia ha sempre la preferenza 
nei piccoli apparecchi perchè ha 
una maggiore sensibilità. Ma un 
artificio viene a renderci l’appa- 
rechio più sensibile perchè ci ac¬ 
consente di accrescere Tamplifìca- 
zione; vogliamo dire della reazio¬ 
ne, che consiste nel riportare al 
circuito di griglia le oscillazioni, 
già rettificate, uscenti dalla placca 
facendole così amplificare più 
volte. La reazione si può ottenere 
in più modi e di questi avremo oc¬ 
casione di parlare man mano che 
li adopreremo. 


nuovo. Se la quantità delle oscil¬ 
lazioni riportate alla griglia è tale 
da compensare le perdite subite 
da questo circuito, si producono 
delle oscillazioni permanenti che, 
irradiandosi nell’etere attraverso 
l’antenna, andranno a disturbare 
i ricevitori vicini. 

Ciò si ha quando nella cuffia 
si ode un fischio più o meno acu¬ 
to. Dovremo poter allora rego¬ 



lando la tensione di questo e di 
conseguenza la sua incandescen¬ 
za, regolerà anche la quantità de¬ 
gli elettroni emessi dallo stesso e 
naturalmente anche la parte che 
sarà ricondotta alla griglia attra¬ 
verso la bobina 

Il circuito, come si vede, fa uso 
di un triodo il che richiede una 
tensione per lo meno di una tren¬ 
tina di volta come minimo perchè 
con tensione anodica inferiore dif¬ 
fìcilmente una valvola di questo 
tipo lavorerebbe; ma si può di¬ 
minuire fino a pochi volta detta 
tensione facendo uso, in luogo del 
triodo, di una valvola bigriglia 
tipo D4 A 441 e similari, la qua¬ 
le, avendo un’altra griglia detta 
acceleratrice (perchè essendo a 
potenziale positivo rispetto al fila¬ 
mento, agevola il passaggio elet¬ 
tronico griglia-placca) consente 
di raggiungere la placca ad un 
maggior numero di elettroni a 
parità di tensione, numero pari a 
quello che la raggiungerebbero 
senza griglia accelatrice ma con 
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J. Bossi - Le Valvole termoioniche - L. 12,50 


un potenziale di placca molto su¬ 
periore 

Volendo adoperare la bigriglia 



si userà il circuito di fig. 8. Il reo¬ 
stato avrà una resistenza di 30 
ohm, il condensatore fisso 250 cm. 
di capacità e la resistenza tra la 


griglia e il filamento avrà 2 mega 
ohm. 

Con questo minuscolo apparec¬ 
chio si potrà udire forte la locale 
e, di sera, qualche stazione este¬ 
ra, mentre portandolo in campa¬ 
gna si potranno sentire, nitidis¬ 
sime, anche altre stazioni che pri¬ 
ma la locale ci copriva. 

Non diamo lo schema costrut¬ 
tivo per l’estrema semplicità del 
circuito anche per un principian¬ 
te ed anche perchè la disposi¬ 
zione che abbiamo adottato è 
chiaramente visibile in fotografia 
ove si vede pure che come telaio 
abbiamo usato due semplici tavo¬ 
lette di compensato fermate ad 
angolo retto. E’ visibile la sola 
pila per l’accensione del filamento 
perchè per anodica abbiamo usa¬ 
to un piccolo alimentatore di plac¬ 
ca che avevamo. 


Adoperando le pile anche per 
l’anodica si avrà una maggior pu¬ 



rezza di ricezione per l’assenza di 
qualsiasi traccia di ronzìo parti¬ 
colarmente fastidioso in cuffia. 


( Continua) 


* 2 . Mota** 


M a s s i m a 
semplicità 
e solidità. 

Facile uso - dimensioni 
33x13x10 cm. - Serve 
per bobine da 10 a70mm. 
di diametro e di larghezza 
regolabile da 4 a 12 mm. 

Prezzo L.85 


Avvolgitrice a mano 

per bobine a nido d’ape 
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TOUTE LA RADIO — Dicembre 1937 . 

L. Chi mot - Band Spread. PV 11 

Viene descritta la costruzione di un mo¬ 
derno ricevitore a 9 valvole più la rad¬ 
drizzatrice e Tocchio magico. 

Dotato delle moderne ed efficienti val¬ 
vole metalliche questo ricevitore rapore- 
senta quanto di meglio il dilettante e l’au- 
tocostruttore possa realizzare. Le princi¬ 
pali caratteristiche si riassumono in que¬ 
sto: selettività variabile, stadio finale in 
opposizione capace di fornire circa 15 watt 
indistorti, indicatore di sintonia a raggi 
catodici, impiego del blocco ad alta fre¬ 
quenza che comprende la ricezione di 6 
gamme dello quali quattro a ramina di¬ 
stesa che occupano le bande di trasmis¬ 
sione in onda corta sui 49,31. 25 o 19 metri. 

Tr. 35. Ri 25. 

A. Leblond - Il Ta C 4. 

Come difatti l’autore mette in evidenza, 
non è necessario costruire una superete¬ 
rodina a 15 o 20 valvole per poter gustare 
le gioie della Radio. Egli descrive in que¬ 
sto suo breve articolo un ricevitore ad 
■amplificazione diretta, molto economico, 
col quale, dice l'autore, è possibile rice¬ 
vere bene e con grande soddisfazione. Noi 
aggiungiamo che per quanto caduto in di¬ 
suso, questo genere di ricevitore dovrebbe 
riscuotere ancora molta fiducia presso gli 
ascoltatori, specie Quelli che non amano 
ricevere molte stazioni, ma desiderano 
ascoltare della buona musica. 

L’apparecchio comprende 4 valvole delle 
quali: una 6D6 amplifìcatrice ad alta fre¬ 
quenza, una 6F7 nel doppio ruolo di am¬ 
plifìcatrice a dalta frequenza e di rivela¬ 
trice (come è noto la 6F7 contiene un 
pentodo a pendenza variabile ed un trio¬ 
do nello stesso bulbo); una 43 finale ed 
una 25Z5 raddrizzatrice. Quest’ultima per¬ 
mette di avere l’alimentazione sia dalla 
rete a corrente continua, sia da quella a 
corrente alternata pur non usando il tra¬ 
sformatore di alimentazione. 

Tr. 25, Ri 20. 

H. Pitsch - I regolatori di tonalità. 

L’articolo è tradotto integralmente da 
una rivista tedesca. Viene fatta la rasse¬ 
gna dei tipi di regolatori di tono fino ad 
cggi conosciuti, e per ognuno di essi viene 
dato io schema, il principio di funziona¬ 
mento e le caratteritsiche di risposta. 

I regolatori di tono vengono dall’autore 
così classificati: 

Prima classe : regolatori di tono ad un 
solo registro. Questa comprende: rego¬ 
latore di note acute, regolatore di note 
basse e regolatore delle note medie. 

Seconda classe : regolatori a due regi¬ 
stri: comprende: regolatori che agiscono 
su uno dei due registri a piacere e rego¬ 
latori che agiscono contemporaneamente 
sui due registri. 

Tr. 50, Ri 40. 


R. Aschen - Il "selectograph,, un nuo- , 
vo oscillografo per il rilievo delle 
curve di selettività. 

Fino a poco tempo fa Talfineamento dei 
ricevitori si è fatto con l’aiuto di un ge¬ 
neratore di segnali e di un misuratore di 
uscita il quale serviva a rivelare il mas¬ 
simo della risposta. Con questa disposizio¬ 
ne era però molto difficile poter eseguire 
un controllo della curva di selettività, che 
ha tanta influenza sulla qualità di ripro¬ 
duzione e sul funzionamento generale de¬ 
gli apparecchi riceventi. L’oscillografo oggi 
dà modo di eseguire un controllo visivo 
dell’allineamento: allo scopo necessita una 
certa attrezzatura che viene descritta in 
questo articolo con grande chiarezza e pre¬ 
cisione. Il tubo oscillografico impiegato è 
il Philips DG7, che per le sue piccole di¬ 
mensioni e per il costo limitato si presta 
egregiamente anche alla costruzione di 
complessi portatili. 

Oggi giorno tutti i laboratori sono at¬ 
trezzati con oscillografi e apparati annessi 
per l’allineamento; in qualche paese, nel 
quale i riparatori ed i dilettanti sono or¬ 
ganizzati in modo sorprendente, anche fra 
di essi l’oscillografo è diffusissimo. 

Wireless World; 18 novembre 1937. 

WIRELESS WORLD - 18 Novembre 
Super-Emiftron Camera 

Da qualche tempo la trasmissione di te¬ 
levisione viene fatta a mezzo di oscillo¬ 
grafi speciali: è noto l’Iconoscopio svilup- I 
pato in America per la trasmissione di 
immagini. Questo apparato ò stato svilup¬ 
pato anche in Inghilterra, ove ha preso 
il nome di Emitron, da E.M.I. che lo co¬ 
struiva. Esso si presta molto bene per la 
trasmissione di scene all’aperto. In questo 
articolo viene spiegato il funzionamento 
di uno degli ultimi tipi di camera da ri- : 
presa che si costruisce in Inghilterra. In 
esso a mezzo di moltiplicatori elettronici ! 
ad emissione secondaria, si ha una sensi- ; 
b'.Iità molto maggiore dei tipi precedenti. 

Ricevitore con due stadi ad amplifica¬ 
zione diretta in alta frequenza. 

Questo ricevitore, progettato per l’uso 
con l’amplificatore di alta qualità descritto 
nella rivista nei numeri scorsi, comprende 
tre valvole delle quali due amplificatrici 
ad alta frequenza ed un doppio diodo ri¬ 
velatore. Sono impiegati tre circuiti ac¬ 
cordati e la prima valvola è controllata 
dal C.A.V. 

WIRELESS WORLD - 4 Nov. 937 
Piccolo Amplificatore di qualità 

La riproduzione ad alta fedeltà con 
grande volume non obbliga necessaria¬ 
mente l’uso di apparecchi molto costosi, 
e Tamplificatore descritto in questo arti¬ 
colo può dare una potenza d’uscita di 3,5 
Watt con piccola percentuale di distorsio¬ 


ne. La caratteristica di frequenza è pure 
molto buona e la risposta varia di + 2 db 
nel campo eli frequenze compreso tra 20 
e 10.000 Hz. 

L’amplificatore è adatto per funzionare 
sia dopo un complesso ricevitore-rivela¬ 
tore, sia con un diaframma elettromagne¬ 
tico. Le valvole usate sono le moderne 
metalliche americane. La prima è una 
G F 5, triodo ad alto coefficiente di am- 
prificazione, accoppiato a resistenza capa¬ 
cità allo stadio finale costituito da una 
2 A 3. L’alimentazione è fornita da una 
5 Z 4 ed il filtraggio è eseguito con una sola 
cellula filtro con un totale di 16?j,F e di 
20 H. 

Tr. 35, Ri 25. 

Maggiori e migliori Antenne (Ca- 
tode Ray) 

L’autore in questo suo articolo intende 
correggere alcuni gravi pregiudizi che si 
sono accampati nella massa degli ascol¬ 
tatori, riguardo alla efficienze relativa di 
antenne di varie dimensioni. Il precon¬ 
cetto più importante è quello che tende 
a legare le dimensioni dell’aereo alla se¬ 
lettività del ricevitore. L’autore, dopo a- 
ver discusso sui vari tipi di accoppiamen¬ 
to di aereo oggi usati, trae le conlusioni 
seguenti: 

1) Una grande antenna, bene instal¬ 
lata, giustamente accoppiata, dà migliore 
selettività, ricezione più intensa e minore 
quantità di disturbi e interferenze, di 
quanto possa dare una piccola antenna. 

2) Quanto migliori sono il circuito di 
sintonia d’aereo e le dimensioni di que¬ 
sto, tanto minore sarà l’accoppiamento ot¬ 
timo tra antenna e ricevitore, e quindi 
tanto migliori i risultati. 

3) Riguardo al sistema di accoppia¬ 
mento quello induttivo a bassa impeden¬ 
za ha molti vantaggi su quello capacitivo. 
Infatti il primo a parità di energia trasfe¬ 
rita riporta dall’antenna al circuito accor¬ 
dato una minore dissintonia; inoltre per¬ 
mette fiuso di linee a bassa impedenza. 

4) I vecchi tipi di ricevitori, cioè quel¬ 
li che risentono l’effetto di una grande 
antenna sulla selettività, sono general¬ 
mente costruiti in modo da avere il cir¬ 
cuito d’aereo accessibile e quindi modi¬ 
ficabile; quelli nuovi, per quanto non ac¬ 
cessibili, hanno accoppiamenti molto la¬ 
schi per soddisfare esigenze di allinea¬ 
mento, e possono quindi essere collegati 
a grandi antenne; spesso in essi esiste un 
dispositivo per l’aggiustamento di ogni ti¬ 
po di antenna. 

| Il moderno radioricevitore 

j Caratteristiche salienti e loro importan¬ 
za relativa per l’utente. 

E’ una rassegna delle più importanti 
caratteristiche dei ricevitori esistenti at¬ 
tualmente sul mercato. 
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Riproduzione ad alta fedeltà 

Fattori, presenti nei ricevitori, che agi¬ 
scono sulla qualità di riproduzione. 

Il comportamento generale di una ap¬ 
parecchiatura ricevente, dipende, dal pun¬ 
to di vista della qualità di riproduzione, 
da molti fattori presenti sia nel ricevitore 
sia neiraltoparlante. In questo articolo è 
fatta una ampia discussione sui coeffi¬ 
cienti che influenzano la qualità di ripro¬ 
duzione e viene inoltre data una spiega¬ 
zione delle limitazioni imposte alle carat¬ 
teristiche del ricevitore dalle attuali con¬ 
dizioni di trasmissione. 

Tr. 50, Ri 40. 


WIRELESS WORLD - 25 Nov. 937 
F. R. W. Strafford. Aerei schermati. 

E’ una trattazione generale dei principi 
di funzionamento degli aerei antiparassi¬ 
tari, con una chiara esposizione delle con¬ 
dizioni nelle quali tali dispositivi possono 
separare soddisfacentemente il segnale de¬ 
siderato dal disturbo. 

Ciò che fondamentalmente si richiede ad 
un aereo antiparassitario è di trasmettere 
al ricevitore, integralmente, il segnale de¬ 
siderato e di escludere il segnale dovuto 
al disturbo. La soluzione è stata trovata 
tenendo conto della natura del campo 
elettromagnetico che si ha nei dintorni 
dell’aereo. Osservando la fìg. 1: l’antenna 
ricevente ad L invertito riceve i segnali 



emessi da una trasmittente T e da una 
sorgente di disturbi I. Data la distanza 
ha T ed A, il campo elettromagnetico da 
ricevere è sostanzialmente costante lungo 
la parte orizzontale dell’antenna. Per quan¬ 
to riguarda il disturbo invece questo in¬ 
duce una forte tensione nella parte ver¬ 
ticale ad esso vicina, ed una piccola ten¬ 
sione sempre decrescente lungo la parte 
orizzontale. 

Un aereo antiparassitario potrà quindi 
essere costituito come in fìg. 2: il tra¬ 
sformatore A serve ad adattare l’impe¬ 
denza dell’antenna a quella della discesa, 
ed un trasformatore B adatta quest’ul- 
tima al circuito di ingresso del ricevitore. 
La discesa è schermata e collegata a massa. 

Lo stesso risultato può essere ottenuto 
con una antenna del tipo di fìg. 3. La di¬ 
scesa non è più schermata: il primario del 
trasformatore B ha una presa centrale a 
massa. In questo modo le correnti in¬ 


dotte nell’antenna essendo di tipo circo¬ 
latorio passeranno per induzione al ri 
vitore, mentre quelle indotte nella < 
scesa essendo bilanciate non daranno lu 
go ad alcuna tensione nel secondario di 
Uno schermo elettrostatico tra il prim 


larizzazione dell’onda elettromagnetica è 
diversa ed inoltre si fa in modo che la 
parte orizzontale delTantenna risuoni, co¬ 
me un comune circuito oscillante ad una 
frequenza prestabilita nella quale si avrà 
un rendimento massimo. 



rio ed il secondario di B evita il passag¬ 
gio di correnti per via capacitiva. 

E’ evidente che l’adattamento tra i vari 
elementi non potrà essere teoricamente 
perfetto poiché sono considerate frequen¬ 
ze diverse. 

Nel caso delle onde corte il funziona- 
mente avviene diversamente. Qui la po- 


Come logica conseguenza si possono tro¬ 
vare oggi antenne antiparassitarie per on¬ 
de corte medie e lunghe di grande effi¬ 
cienza; esse sono costituite da vari ele¬ 
menti di antenna che risuonano sulle va¬ 
ine frequenze più interessate nella rice¬ 
zione, e per le quali il bilanciamento del¬ 
la linea di discesa è quasi perfetto. 


A. Landmann - Il controllo automa¬ 
tico dell'ingresso. 

Per evitare la distorsione dovuta alla 
caratteristica esponenziale delle valvole 
amplifica tri ci a coefficiente d’amplificazio¬ 
ne variabile, si prospetta, per un ricevi¬ 
tore di alta qualità, una regolazione auto¬ 
matica della tensione di ingresso del pri¬ 
mo stadio, a mezzo di un potenziometro 
capacitivo. In un ramo di esso è inserita 
una impedenza variabile (una valvola a 
pendenza variatile) della quale si fa va¬ 
riare il valore controllando in funzione 
della tensione di ingresso, la polarizzazio¬ 
ne di griglia . 

Tr. 35, Ri 25. 

La ricezione delle onde corte 

Come è noto la maggioranza dei moder¬ 
ni ricevitori comprende una o più gamma 
ad onda corta: l’articolo si rivolge sopra 
tutto a coloro che non sono pratici di tali 
ricezioni e spiega quindi il funzionamento 


della propagazione delle onde corte. Essa 
varia nel tempo, sia durante Tanno, sia 
durante il giorno, essendo enormemente 
influenzata dal sole. Con una opportuna 
scelta dell’era ottima di propagazione è 
: possibile ottenere, con comuni ricevitori, 
la ricezione di stazioni lontanissime. Du¬ 
rante il pomeriggio si possono ascoltare 
| comodamente le trasmissioni americane 
sulla gamma di 19 metri e sulla gamma 
! dei 10 metri; nonché quelle dilettantische 
I che sono molto buone e forti. NeH’artico- 
lo figura un grafico il quale permette di 
prevedere che nel periodo estivo del 1938 
si potranno ascoltare durante le 24 ore 
del giorno le trasmissioni sui 17 metri. 

La ricerca dei guasti. 

E’ una utilissima guida per il radioripa¬ 
ratore nella ricerca dei guasti in un ra¬ 
dioricevitore. La descrizione riguarda la 
i ricerca sistematica con la quale è possibile 
| localizzare ed individuare qualsiasi parte 
difettosa di un apparecchio. 
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Lamelle dì ferro magnetico tran¬ 
ciate per la costruzione dei tra¬ 
sformatori radio - Motori elettrici 
trifasi - monofasi - Indotti per 
motorini auto - Lamelle per nuclei 
Comandi a distanza - Calotte - 
Serrapacchi in lamiera stampata 
Chassis radio — Chiedere listino 
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Dallo studio allo schermo 


La moderna televisione differisce mol¬ 
tissimo dai vecchi sistemi sperimentali, e 
la sua attuazione pratica è del tutto dif¬ 
ferente da quella usata nella trasmissione 
del suono. In questo articolo vengono 
spiegati in maniera semplice i dettagli es¬ 
senziali del sistema attualmente usati al- 
VAlexandre, Palace; viene messo partico¬ 
larmente in evidenza il modo di funzio¬ 
namento del sistema. 

Tr. 40, Ri 30. 


W. T. Coccing - Evitando gli errori 
di allineamento. 

L’impiego dei .trasformatori con primario 

ad alta induttanza. 

Non è a conoscenza di tutti che in un 
trasformatore ad alta frequenza, interval- 
volare o di aereo, il primario può eserci¬ 


tare un effetto considerevole sulla preci- 
! sione colla quale si può ottenere l’alli- 
| neamento. In questo articolo vengono esa- 
I minate e discusse le caratteristiche del 
I primario, e viene dimostrato che in molti 
| casi il primario ad alta induttanza è mi- 
I gliore di quello a bassa induttanza. 

Tr. 30, Ri 20. 

R. C. Ricscard - Quando il comando 
di sintonia slitta. 

Il difetto è comune: esso è fastidiosissi- 
! mo, e perciò l’autore fa una classificazione 
generale degli inconvenienti che si posso¬ 
no verificare e per ognuno di essi dà i 
consigli necessari per eliminarlo. 

Tr. 30, Ri 20. 


In questo numero di Wireless World è 
allegata una serie di tabelle con le ca¬ 
ratteristiche di tutte le valvole esìstenti a 
tutt’oggi nel mercato inglese. Le tabelle 


cono precedute da un’ampia spiegazione 
sul funzionamento e nelle peculiari qua¬ 
lità dei vari tipi di valvole. 


Studio Ingegneria 
Radio 

Elettrotecnico 

di FILIPPO CAMMARERI 


Liquidazione grande quantità mate¬ 
riale radio assortito in ottime con¬ 
dizioni, parte nuovo. (Usato solo 
per prove ed esperienze). 

Altoparlanti MAGNAV0X 
Trasformatori FERRANTI 
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Schemi industriali per radiomeccanici 

IRRADIO - 9IILAIO Autirradto A A 43 



Copre la gamma «Ielle onde 

medie 

La grande sensibilità necessaria ne¬ 
gli apparecchi radio per installazione 
su automobile, è qui ottenuta, nono¬ 
stante il piccolo numero di valvole, 
sfruttando al massimo le caratteristiche 
della 6B8. 

La 6K7 funziona come amplificatrice 
di alta frequenza. 

La 6A8 funziona normalmente da 
convertitrice di frequenza: la 6B8 fun¬ 
ziona da amplificatrice di media fre¬ 
quenza. da rivelatrice, e da amplifica¬ 


trice di bassa frequenza. 

Alla amplificazione di media frequen¬ 
za provvede la sezione pentodica della 
valvola, dalla placca, attraverso il se¬ 
condo trasformatore di media frequen¬ 
za, il segnale passa al diodo di rivela¬ 
zione: la bassa frequenza ottenuta 
dalla rivelazione viene inviata alla gri¬ 
glia della sezione pentodo. 

L’uscita per la bassa frequenza è pre¬ 
sa dalla griglia schermo che in questo 
caso funziona da anodo. Questa dispo¬ 
sizione permette di poter applicare alla 
placca della valvola tutta la tensione 
anodica disponibile. La 6B8 fornisce 


anche la tensione per la regolazione 
automatica del volume. 

La 6F6 funziona da amplificatrice fi¬ 
nale. 

La alimentazione dei filamenti è fat¬ 
ta direttamente dalla batteria della 
macchina: i filamenti sono collegati a 
due a due in serie. L’alimentazione 
anodica è fornita da un complesso sur¬ 
voltore ruotante. 

L’altoparlante elettrodinamico ha il 
campo eccitato a 12 volt, dalla batte¬ 
ria di bordo. 

Il trasformatore di aereo è adottato 
per l’antenna Irradio per automobile. 
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domande, brevi e chiare, riguar¬ 
dino apparecchi già descritti. Ci¬ 
gni richiesta deve essere accom 
pagnata da tre lire in francobol¬ 
li. Desiderando sollecita risposta 
per lettera, inviare lire 7,50. 

Agli abbonati si risponde gra¬ 
tuitamente su questa rubrica. Per 
le risposte a mezzo lettera, essi 
debbono uniformarsi alla tariffa 
speciale per abbonati che è di li¬ 
re cinque. 

Desiderando schemi speciali, 
ovvero consigli riguardanti appa¬ 
recchi descritti da altre Riviste, 
L. 20; per gli abbonati L. 12. 


3996 - Sig . Mario Levis - Torino. 

E’ possibile fornirle lo schema che la in¬ 
teressa soddisfacendo alle condizioni che 
Ella conosce. 

Le gamme che deve coprire, il numero 
delle valvole, ecc., sono cose che spetta a 
Lei di fissare. 

Il triodo 2A3 americano può essere so¬ 
stituito con la Philips E 406 che presente 
qualche vantaggio su quella. 

• 

3997-Cn - Pretolani-Casanova - Faenza 

Ella può realizzare il monovalvolare con 
la CI 4090 purché impieghi per l’accensione 
un trasformatore del tipo da campanelli 
capace di erogare 4 volt 1 ampère. 

Il circuito adatto lo troverà nel N. 21 
anno 1935 pag. 911. 

Il bivalvolare, se a corrente alternata, 
vale a dire 2 -fi 1 potrà essere realizzato 
con la 24 e la 2A5 secondo il circuito del 
BV139 del N. 5 anno 1937 con accensione 
a 2,5 volt in luogo che 6,3. 

Occorre in questo caso una raddrizza¬ 
trice 80 o simile. Se la c.c. potrà usare 
la B406 e la RE134 secondo il l a schema 
inviatoci mettendo la 406 al posto della 
409 e la 134 al posto della D4. 


La sostituzione della 409 è impropria 
ma può andare. E’ necessario aumentare 
a sufficienza la tensione anodica. Potrà in¬ 
vece sostituire in detto circuito la 409 con 
la A441, se dispone di detta tavola, te¬ 
nendo bassa la tensione anodica e met¬ 
tendo come seconda la B406 o la 134. 

L’apparecchio così modificato potrebbe 
azionare un dinamico piccolo se con ecci¬ 
tazione a magnete permamente. In caso 
contrario il dinamico può essere usato so¬ 
lo su ricevitori a CA da 2 f 1 valvola in 
su. La valvola 80 serve solo da raddrizza¬ 
trice di alimentazione, non può essere usa¬ 
ta perciò con la bigriglia. 

• 

3998 - Ganassini Giandomenico - Roma . 

E’ in possesso di una 6 valvole 58-2 A7- 
58-2A6-6V6C, quest’ultima in sostituzio¬ 
ne della 47. 

«Grazioso» e un «W12». I valori di 
eccitazione sono di W 7,2 per il W12 e 
6,1 per il «Grazioso». 

Ha usato le bobine mobili in serie con 
il trasformatore d’uscita del W12. 

La bobina di eccitazione del « Grazioso » 
riscalda (è inserita in serie sul circuito di 
alimentazione), e dà una caduta di tensio¬ 
ne eccessiva, vorrebbe sostituirla con una 
da 1000 ohm. 

Demanda se con un trasformatore d’ali¬ 
mentazione con schermo interno ci si può 
considerare come sicuramente protetti dai 
parassiti di rete, se le nuove valvole « oc¬ 
chio magico » sono indicatori di sintonia 
nettamente preferibili agli altri tipi. 

L’inserzione delle bobine mobili in se¬ 
rie fra loro, adoperando il trasformatore 
del W 12 non è cosa tecnicamente corret¬ 
ta. Si viene così ad alterare l’impedenza 
del primario aumentando la percentuale 
distorsione. La cosa è possibile se si au¬ 
mentano le spire secondarie. Esse dovran¬ 
no essere 1,41 volte le attuali. 

E’ consigliabile l’eccitazione di 1000 
ohm per il Grazioso. Lo schermo è, al¬ 
meno parzialmente, efficace. L’occhio ma¬ 
gico è un eccellente indicatore perchè 
comprende anche una sezione amplifica- 
trice ed ha inezia minima. 


3999- Cn. - Crosa Marco - Bolzaneto, 

D. - Sono in possesso di alcune valvole 
e precisamente le seguenti 39-44-56-27-41 
dato che vorrei costruire qualche piccolo 
appareccchio 2 -fi, domando come potrei 
utilizzare dette valvole e precisamente la 
39/44 pregherei di poter pubblicare un 
piccolo schema . 

Domando inoltre che capacità ha il 
condensatore fisso che dalla placca della 
valvola 56 va alla griglia di detta valvola 
del ricetrasmettitore su 5 m., pubblicato il 
15 Gennaio N. 1 pagina 3 e che portata 
può avere detto apparecchio. 

R. - In ogni caso Ella deve sempre 
acquistare una valvola raddrizzatrice 
(consigliabile la 80). 

Il tre valvole resterebbe così composto: 

Valvola 56 rivelatrice a reazione (ac¬ 
cesa con 2,5 volt), valvola 41 amplificaciee 
finale accoppiata alla precedente median¬ 
te trasformatore di BF. 

La 39/44 non trova applicazione se non. 
come amplifica tri ce di alta frequenza per¬ 
chè è a pendenza variabile. La tensione 
di accensione di detta valvola è 6,3 volt 
come quella della 41. 

Essa può trovare applicazione solo se 
il suo ricevitore è disposto a diventare 
3 f 1 anzicchè 2 f 1. Il variabile da 
placca a griglia del 1" triodo della val¬ 
vola 19 è da 50 mmF. ed è bene non ec¬ 
ceda da tale valore. La portate dirette, 
può essere di una decina di chilometri, 
quella indiretta può, in buone condizioni 
(non si può pretendere sia costante) oscil¬ 
lare da 100 a 1000 chilometri, si intende 
con l’impiego di ricevitori assai sensibili. 


4000 -Cn. - Giuseppe Castelli - Torino 

Ho montato l’apparecchio B.V.517, de¬ 
scritto in questa rivista facendo le se¬ 
guenti modifiche: 

1) Ho sostituito la 57 con una 77, e la 
2A5 con una 42; 

2) Al posto dell’altoparlante ho inse¬ 
rito una cuffia da 2000 il ponendola fra 
il massimo -f anodica e la placca della ri¬ 
vela trice. La corrente anodica è fornita 
da un alimentatore Philips , (tensione mas¬ 
sima a vuoto 280 volta). Ho incontrato i 
seguenti inconvenienti: 

1) In certe zone del quadrante la rea¬ 
zione fischia anche senza, ricevere l’onda 
portante. 

2) La bassa jrequenza, mentre ampli¬ 
fica bene il colpo d’innésco la reazione . e 
il ronzio prodotto toccando la griglia delia 


Sul vostro radiofonografo esigete 



‘‘Fonorivelatore 3ezzi CR? 

P Perfetta riproduzione per tonalità e purezza 
® Estrema semplicità nel cambio della puntina 
Il Durata dei dischi cinque volte la normale 
® Auto centratura dell'àncora mobile 
® Immutabilità delle caratteristiche nel tempo 
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rivelazione, amplifica pochissimo la rece-] 
zìone 9 tanto che l’intensità è pressoché 
uguale ricevendo sia con una, sia con 
2v aiuole; 

3) Si ode un forte ronzio, che però 
scompare schermando la rivelatrice. 

4) Provando l'isolamento del conden¬ 
satore di blocco da 0,5 MF con una cuffia 
e una batteria , si ode un colpo secco la 
prima volta , e poi più debole fino a scom¬ 
parire e a ritornare se lo si lascia in ripo¬ 
so un 30 secondi. Togliendo detto conden¬ 
satore i risultati sono gli stessi. 

5) La resistenza inserita fra il catodo 
della 42 e la massa è dì 500 Q. 1 watt cre¬ 
do che vada bene. 

6) Ad un tratto Vapparecchio cessò di 
funzionare, (ho verificato accuratamente) 
Ricevendo con la sola rivelatrice sì udiva 
ancora il ronzìo caratteHstico tonando la 
griglia della rivelatrice, però la reazione 
non innescava affatto. 

Sarei grato se si volesse indicarmi come 
devo eliminare questi inconvenienti e pre¬ 
gherei inoltre di farmi sapere che somma 
devo inviare per avere il N. 7 - 1937 dove 
e descritto il BV 141. 

R. - Se Ella ha collegato la cuffia fra 
il positivo d’alimentazione e la placca 
della rivelatrice (77), non è affatto vero 
che abbia messa la cuffia al posto dell’al- 
toparlante. Si spiegherebbe allora benissi¬ 
mo perchè l’apparecchio fischia anche 
senza stazioni ed anche il fatto che to¬ 
gliendo e mettendo la 42 nulla varii nella 
ricezione. 

L’altoparlante va inserito fra positivo 
anodico e placca della valvola 42 ed è in 
tale posizione che va messa se mai la 
cuffia (disponendola però in parallelo al 


rimario di un trasformatore di campa¬ 
nelli. 

Il comportamento del condensatore di 
blocco è normalissimo. La resistenza di 
catodo va bene. 

Il fatto che il ricevitore abbia cessato 
di funzionare può dipendere da una in¬ 
terruzione di circuito che con un po’ di 
pazienza potrà trovare. 

Il BV 141 non è consigliabile per Lei, si 
serva invece del BV 139 pubblicato nel 
N. 5 1937, e nel N. 6 dello stesso anno. 

4001-C?i. - Chieffi Vito - Acerno 

Possedendo il seguente materiale. Vorrei 
costruire una piccola Radio. 

Una Telefunken R.E. 143 - una Philips 
B 405 ambedue con attacco europeo, più 
un’altra valvola in buone condizioni (sen¬ 
za alcuna marca e numero) con attacco 
Europeo più un piedino laterale un tra¬ 
sformatore di corrente adatto pei • un ap¬ 
parecchio di tre valvole, un condensatore 
variabile isolato a mica con filtro di ban¬ 
da, e un condensatore elettrolitico con proE 
va a 750 volt, ed alcuni condensatori fissi 
ed un trasformatore ad alta frequenza. 

Prego volermi far sapere dove posso tro¬ 
vare un circuito per poter adattare il ma¬ 
teriale già detto. 

R. - Non si conoscono i dati di una Te- 
lefunken RE 143, non è forse RE 134? Se 
è così, si tratta di un triodo finale. Anche 
la B 405 è una valvola adatta a tale uso. 
Sulla terza valvola vi sono elementi in¬ 
sufficienti per giudicare, può trattarsi di 
un pentodo di uscita, di una bigriglia o 
infine di una valvola a riscaldamento in¬ 
diretto (triodo) di vecchia produzione. 

Gli elementi che Ella ci fornisce sono 


insufficienti per poterle dare un consiglio. 

Se la terza valvola di cui parla fosse 
un triodo a riscaldamento indiretto si po¬ 
trebbe pensare alla realizzazione di un ri¬ 
cevitore a 3 valvole, usando quale val¬ 
vola raddrizzatrice, una delle due finali. 
Si richiederebbe in ogni caso un trasfor¬ 
matore di BF e Tavvolgimento di una bo¬ 
bina adatta. 

Tratterebbesi in ogni caso di un appa¬ 
recchio di ripiego il cui circuito dovrebbe 
essere studiato apposta. 

• 

4002 -Cn. - Guarracitmo G. - Cassino. 

Ho costruito il tester provavalvole di 
Gaspare Bello descritto nell’Antenna nu¬ 
mero 11 del 15 Giugno 1937 a pag. 369. 

1) Desidererei conoscere se dopo col¬ 
legato la boccola N. 12 con la placca o le 
jùacche della valvola da controllare per 
mezzo del cordo-ne multiplo della fig. 5 
mantenendo inserito per due o tre minuti 
primi il millamperometro tra il -fi e —. la 
valvola può deteriorarsi. 

2) Perchè all’atto dell’inserzione del 
millamperometro dopo aver collegato alla 
boccola N. 12 la placca, lo schermo e la 
placchetta dei due diodi della 6B7 l’indice 
dello sii'umento da 15 m.A è sceso grada- 
damente a 4 ??iA. mantenendosi in questa 
pos-izione. 

A successivi lunghi distacchi e brevi in- 
serzioni del milliamperometro (1 mA. feti¬ 
do scala con schunt), la corrente non ha 
oltrepassato ai 4 ??iA. 

3) Dovendo misurare convertitrice di 
frequenza (6A7) la piànta griglia (dell’o- 
scillatore locale) deve essere considerata 
come placca oppure collegata alla grì¬ 
glia controllo al bulbo. 
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4) Prego indicarmi un volume o di- | 
spense, possibilmente in lingua italiana , 
'per un corso tecnico oppure tecnico-prati¬ 
co di radiotecnica avendo già cognizioni 
di elettrotecnica. 

R. - La valvola, sottoposta per un tem¬ 
po così limitato alla tensione di misura 
non dovrebbe deteriorarsi. Tenga presen¬ 
te però che i diodi per la rivelazione sono 
piuttosto fragili ed è bene collegarli at¬ 
traverso resistenze. E’ ben certo che l’a~ 
nomalia non sia dipesa da un falso contat¬ 
to od interruzione del schunt del milli- 
amperometro? 

Nella 6A7 e 2A7 la prima griglia (oscu¬ 
latrice) va collegata con la griglia pilota; 
la seconda o griglia anodica va connessa 
con lo schermo. 

Quella del bulbo è la pilota. 

La avvertiamo che forse fra breve ini¬ 
zieremo un corso di radiotecnica completo 
sulla nostra rivista. 

e 

4003- Cn. - Parronchi Tomaso - Firenze. 

I difetti constatati nel suo oscillatore 
dipendono da instabilità d’innesco dovu¬ 
ta a insufficiente accoppiamento fra gli 
avvolgimenti di griglia ed i rispettivi di 
reazione e forse anche dalla tensione di 
alimentazione un po’ bassa. 

L’indicazione del milliampèrometro è 
proporzionale all’ampiezza dell’oscillazione 
di AF prodotta. La variazione del timbro 
della nota dipende dal diverso assorbi¬ 
mento operato dalla valvola osculatrice 
alle diverse frequenze. 

S’intende che la presa intermedia in 
una bobina a nido d’ape va effettuata du¬ 
rante la costruzione di questa. Ci è im- 
possibUe farle avere lo schema che la in- ; 
teressa, 1 


| 4004-Cn. _ Turri Ferruccio - Vicenza. 

Siccome l’apparecchio in questione è 
stato realizzato moltissime volte e sempre 
con esito ottimo, non c’è dubbio che gli 
inconvenienti da Lei lamentati dipendano 
da qualche organo difettoso. 

* Provveda a verificarne lo stato dei di¬ 
versi organi separatamente. 

In merito al trasformatore di uscita la 
rimandiamo alla consulenza N. 3963-Cn. 
del N. 24 anno 1937 mettendo, per la 
2A5 il valore di 2 ohm al posto di quello 
di 1,5. 

Per queUo della valvola 45 metta anche 
al posto di 7500 ohm quello di 3500 ohm. 

L’impedenza della bobina mobile non ha 
una stretta relazione con la riproduzione 
delle diverse note, perchè ad ogni tipo di 
bobina deve corrispondere un determi¬ 
nato tipo di trasformatore di uscita. 

O 

4005-Cn. - Belli Francesco - S. Giusep¬ 
pe Iato. 

Ci è impossibUe darLe ragguagli precisi 
intorno ad un ricevitore ed un alimenta¬ 
tore di così antica data. 

Se l’alimentatore, per l’accensione usa 
raddrizzatori ad ossido di rame, il ronzio 
può dipendere da insufficiente filtraggio 
deUa corrente d’accensione per cui con¬ 
viene disporre un condensatore da 6000 
microfarad a 12 volt elettrolitico fra posi¬ 
tivo e negativo d’accensione. 

Se invece ralimentatore ha l’accensione 
con corrente alternata a 4 volt, allora l’in- 
ccnveniente si spiega in pieno, si tratta 
deU’impiego di valvole inadatte per essere 
accese con corrente alternata per cui o 
si provvede alla loro accensione con la 
continua di un nuovo accumulatore o si 
| devono sostituire con valvole munite di 
1 catodo, cioè a riscaldamento indiretto. 
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cietà Anonima Editrice “11 Rostro». 

oooooooa oooooooo ooooooooooooooooooo.ooooooooocoo 

La responsabilità tecnico scientifica 
dei lavori firmati, pubblicati nella ri¬ 
vista, spetta ai rispettivi autori. 


S. A. ED. « IL ROSTRO » 

D. BRAMANTI, direttore responsabile 

Grafi ALBA - Via P. da Cannobio, 24 
Milano 


Piccoli Annunzi 

L. 0.50 alla parola ; minimo 10 pa¬ 
role per comunicazione di carattere 
privato. Per gli annunzi di carattere 
commerciale, il prezzo unitario per 
parola è triplo. 

1 « piccoli annunzi » debbono essere 
pagati anticipatamente alV Amministra¬ 
zione de Va Antenna ». 

Gli abbonarti hanno diritto alla pub¬ 
blicazione gratuita di 12 parole al¬ 
l’anno. 

ALAUDA MARELLI, qualunque stato ac¬ 
quisto se occasione - Alessandretti. 

Viale Umbria 80, Milano. 
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la Mista "VankeMia'' 


LE ANNATE DE L'ANTENNA 

(legate in tela grigia) 

sono la miglior fonte di 
studio e di consultazione 
per tutti 


con le sue rubriche fisse di PRATICA DI LABORATORIO, 
ONDE CORTE, ULTRA CORTE E TELEVISIONE, STRUMENTI 
DI MISURA, CINEMA SONORO, CORSO PER PRINCI¬ 
PIANTI, ecc.; con la varietà degli articoli e delle tratta¬ 
zioni su qualunque argomento interessante la radiofonia 
e le sue applicazioni; con i progetti dei suoi apparecchi 
realizzati in laboratorio è l'unica rivista in grado di ac¬ 
contentare tutti i cultori della Radio, dai neofiti ai 
provetti sperimentatori, dai dilettanti ai professionisti. 


In vendita presso la 
nostra Amministrazione 

Anno 1932 ... Lire 20,— 


1933 

1934 

1935 

1936 

1937 


20 ,— 

32,50 

32,50 

32.50 

42.50 


Porto ed imballo gratis. Le spedi¬ 
zioni in assegno aumentano dei 
diritti postali. 


Il suo servizio CONSULENZA fornisce schemi e progetti 
chiari e precisi e con i suoi consigli ed insegnamenti 
risponde a tutte le domande, chiarisce tutti i dubbi, aiuta 
a sormontare tutte le difficoltà 

Il suo servizio TRADUZBON9 fornisce riassunti e tradu¬ 
zioni integrali. di tutti gli articoli recensiti sulla rivista, in 
Rassegna della Stampa tecnica, dalle più autorevoli pub¬ 
blicazioni italiane e straniere 


tf t'unUa HM/iska cUe Uvveq*%a> 


ABBONAMENTI: 
Annuale . . . L. 30,— 
Semestrale . . » 17,— 
Per I' Estero . . » 50,— 

Un fascicolo separato L. 2,— 


Collezione dei radiobreviari de “l'antenna,. 


F. De Leo : Il Dilettante di Onde Corte. 

Vademecum dei radiantisti e dei BCL italiani L. 5,— 

I. Bossi : Le valvole termoioniche. 

Caratteristiche e loro comparazione .... » 12,50 

A. Aprile: Le resistenze ohmiche in radiotecnica 

Dalle prime nozioni elementari alla completa 
ed esauriente trattazione della materia ...» 8,— 

C. Favilla: La messa a punto dei Radioricevitori. 

Note pratiche sul condizionamento, I' allinea¬ 
mento, la taratura ed il collaudo.» 10,— 


In vendita presso la nostra Amministrazione e nelle migliori librerie 
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Agenzia esclusiva: Compagnia Generale Radiofonica Soc. An. / Piazza Bertarelli N. 
Milano / Telefono numero 81-808 . _ 









